KENWOOD 


Alles, was Sie von einer HiFi- 
Anlage erwarten. Und viel mehr. 


Musikliebhaber, die sich HiFi- und AV-Komponenten mit 
exzellentem Klang und übersichtlicher Bedienung wünschen, 
liegen mit Kenwood goldrichtig. 








L-Al 
Fernbedienbarer 
Vollverstärker 





L-SERIE 


Nicht nur ein Genuß für die Ohren: Die L-Serie von Kenwood. 
Fortschrittliche Technik nicht zum Selbstzweck, sondern ganz im 
Zeichen der Umsetzung ehrgeiziger Ziele. 


22 x 200 Watt DIN (1 kHz) an 4 Ohm # Extrem rauscharmer 
Differenzverstärker # Vierfach parallel geschaltete 
Ausgangsstufe für einen großen Dynamikumfang B Extrem 
niederohmiger Lautstärkeregler 8 Masseschienen aus reinem 
Kupfer 8450 VA-Ringkerntrafo # Frontplatte aus 5-mm- 
Aluminium 87 Audio Eingänge (6 X Cinch, 1 X XLR) 

E Vergoldete Anschlußbuchsen # Zwei separate Phono- 
Vorverstärker für MM und MC 





L-D1 
CD-Spieler mit Top- 
Lade-System und 
Direktantrieb 





E Laserabtaster mit robustem Druckguß-Korpus B Diskrete 
Laser-Antriebssteuerung B Bürstenloser Spindel-Motor 

8 Extrem rauscharmer Differenzverstärker # Diskret 
aufgebauter Ausgangsverstärker mit einer Impedanz von 

0,1 Ohm 8 Kanalgetrennte Bitstream-D/A-Wandler in BIMOS 
Technik (DAC7) B Frontplatte aus 5-mm-Aluminium 

U Separate Netzteile für die analogen und digitalen 

Sektionen 8 Top-Lade-Klappe mit dreifach einstellbarem 
Öffnungswinkel 





L-1000C 


Vorverstärker 


E Vollsymmetrische Signalübertragung einschließlich 6fach 
Lautstärkeregelung E „Logical Flow Construction“ für 
kürzeste Signalwege B XLR-Anschlüsse I Eingangs- und 
Aufnahmewähler steuert klangverlustfreie Relaisumschal- 
tung der Audio-Eingänge # Resonanzfreier Aufbau mit 
doppelwandigem Gehäuse und Druckguß-Frontplatte aus 
Zink 8 Vollsymmetrische Phono-Vorverstärker für MM/MC 
E „Source Direct“-Funktion zur Umgehung der 
Klangregelung B Fernbedienung für alle Funktionen 





L-1000M 


Stereoendstufe 





E Vollsymmetrische Signalübertragung mit Gegentakt- 
leistungsstufe in Brückenschaltung B Symmetrische XLR- 
Eingänge und Cinch-Anschlüsse I Eingangspegelregler 

8 „Logical Flow Construction“ für kürzeste Signalwege 

E Vibrationsfester Aufbau, Druckguß-Frontplatte aus Zink 
und zweichschichtiger Abdeckplatte 8 Großzügig dimensio- 
niertes Netzteil mit getrennten Transformatoren i Ausgangs- 
leistung 2 X 200 Watt (DIN, 4 Ohm), 1 kHz) E Dynamische 
Ausgangsleistung 2 X 340 Watt an 2 Ohm 





L-1000D 


CD-Spieler 


E Zwei 16-Bit D/A-Converter nach dem Linear-Integrations- 
prinzip für ausgezeichnete Wandlerlinearität # Digitalfilter 
mit 4fach Oversampling U „Digital Pulse Axis Control“ für 
zeitgenaue Taktimpulse E „Logical Flow Construction“ für 
kürzeste Signalwege B Analog-Signalübertragung mit 
symmetrischer Schaltungsauslegung B XLR-Anschlüsse 

E Getrennte Netztrafos Digital- und Analogsektion 

E Extrem stabiles, resonanz- und vibrationsfreies Gehäuse 
mit zweischichtiger Abdeckplatte E Optische und koaxiale 
Digitalausgänge I Fernbedienung für alle Funktionen 





L-1000T 


UKW-Tuner 





a UKW-Quarz-Synthesizer-Tuner 8 Modernste Schaltungs- 
technik für rauscharmen Empfang (DLRC), großen 
Dynamikbereich (DLLD), Unterdrückung harmonischer 
Verzerrungen (DCC) und verbesserte Stereowirkung (DPD) 
E Automatische oder manuelle Umschaltung der Eingangs 
empfindlichkeit und der ZF-Bandbreite estsender- 
speicher B Empfangsverbesserung durch Hz-Offser- 
Abstimmung #2 Antenneneingänge B Feldstärkeanzeige 

E Spektralanalysator E Dreifach programmierbar für Timer- 
betrieb # Fernbedienung für alle Funktionen 






















DP-7050 


CD-Spieler 


DP-5050 


CD-Spieler 


DP-3050 


CD-Spieler 


DP-2050 


CD-Spieler 


DP-1050 


CD-Spieler 


DP-M7750 


CD-Wechsler 


DP-M6060 


CD-Wechsler 


DP-R4060 
Karussell-CD- 
Wechsler für 5 CD’s 











Die CD ist das Hauptmedium für viele Musikfreunde. Dennoch ist die 
Musikwiedergabe von CD nicht völlig problemlos. Die Kenwoodtechnik 
löst das Versprechen optimalen Hörvergnügens ein. 


B Extrem stabiles CD-Laufwerk # Bitstream-D/A-Wandler 
und „Noise Shaper“ 3. Ordnung (DAC-7) B Verzer- 
rungsarmer Differenzverstärker am Digital-Wandlerausgang 
E Digitalfilter mit 8fach Oversampling E „Isolated Ground 
Line*-Masseführung U Titeldatenspeicher für 80 CDs BCD- 
Peak-Search-Funktion # Zufallswiedergabe B Editierfunk- 
tionen E Optischer Digitalausgang B Abschaltbare 
Display-Beleuchtung # Systemfernbedienbar 
BIR-Fernbedienung mit 20er Tastatur 


E Extrem stabiles CD-Laufwerk I Symmetrisch aufgebauter 
Bitstream-D/A-Wandler und „Noise Shaping" 3. Ordnung 

B Verzerrungsarmer Differenzverstärker am Digitalwand- 
lerausgang 8 Digitalfilter mit 8fach Oversampling # „Isolated 
Ground Line“-Masseführung 8 CD-Peak-Search-Funktion 

E Zufallswiedergabe # Editierfunktionen # Optischer 
Digitalausgang 8 Systemfernbedienbar BIR-Fernbedienung 
mit 20er Tastatur 


E 1-Bit-D/A-Wandler (PWM-Typ) mit „Noise Shaping" 3. 
Ordnung # Hochpräziser Master-Clock-Generator und 
„Digital Pulse Axis Control“ (DPAC II) # Digitalfilter mit 
8fach Oversampling # „CD-Peak-Search“-Funktion 

E „Isolated Ground Line“-Masseführung # Zufallswiedergabe 
4 Editierfunktionen # Optischer Digitalausgang # System- 
fernbedienbar # IR-Fernbedienung mit 10er Tastatur 





E Zentralangeordnetes CD-Laufwerk # 1-Bit-D/A-Wandler 
mit „Noise Shaping“ 3. Ordnung # „Digital Pulse Axis 
Control" (DPAC II) Digitalfilter für 8fach-Oversampling 
B IR-Fernbedienung B CCRS-tauglich E Titeldirektzugriff 
über Zehnertastatur # 20-Titelprogramm mit Verzeichnis- 
Display # Zufallswiedergabe und Titelwiederholung 

E Ausgangspegel über Fernbedienung regelbar 

E Systemfernbedienbar 


U Zentralangeordnetes CD-Laufwerk # 1-Bit-D/A-Wandler 
(kanalgetrennt) mit „Noise Shaping" 3. Ordnung # „Digital 
Pulse Axis Control* (DPAC 11) # Digitalfilter für 8fach- 
Oversampling # „Super Optimum Servo Control” 8 CCRS- 
tauglich # Titeldirektzugriff über Zehnertastatur # 20-Titel- 
programm mit Verzeichnis-Display # Zufallswiedergabe und 
Titelwiederholung # Systemfernbedienbar 


I Sechsfach-Wechsler-Magazin und Einzel-CD-Lade # 1-Bit- 
D/A-Wandler (PWM-Typ) mit „Noise Shaping" 3. Ordnung 
l Digitalfilter mit 8fach Oversampling # „Digital Pulse Axis 
Control“ (DPAC 11) # Titeldatenspeicher für 42 Magazine 
mit 252 CDs # Editierfunktionen # Magazin und CD-Namen 
individuell programmierbar # Zufällige Titel- und CD- 
Abspielfolge 8 CD-Aufnahmeautomatik CCRS (normal/ 
high) # Systemfernbedienbar # IR-Fernbedienung 


E Sechsfach-Wechsler-Magazin und Einzel-CD-Lade # 1-Bit 
D/A-Wandler mit “Noise-Shaping” 3. Ordnung # Digitalfilter 
mit 8fach Oversampling # Titeldirektzugriff über 20er 
Tastatur # Programmspeicher für 20 Titel 8 Musikkalender 

U Zufallswiedergabe # CCRS-tauglich E Editierfunktionen 
Edit 1/Edit 2 für Mehrfach-Synchronüberspielen 

E Systemfernbedienbar # IR-Fernbedienung 


8 Wechselmöglichkeit von 4 CD's während die 5. spielt 

E 1-Bit D/A-Wandler mit “Noise-Shaping” 3. Ordnung 

A Digitalfilter mit 8fach Oversampling # Programmspeicher 
für 32 Titel @ Musikkalender # Zufallswiedergabe 

U Editierfunktionen # Regelbarer Kopfhörerausgang 

E Systemiernbedienbar # IR-Fernbedienung mit 10er 


Tastatur 





KA-7050R 


Vollverstärker 


KA-5050R 


Vollverstärker 


KA-4060R 


Vollverstärker 


KA-3060R 


Vollverstärker 


KA-2060R 


Vollverstärker 


KA-1030 


Vollverstärker 















VOLLVERSTÄRKER 


Üppige Leistung und transparenter Klang. Dazu das ultimative Multi- 
Kanal-AV-Zentrum für perfektes Heimkino. Verstärker von Kenwood - 
der Wille zum besseren Klang. 





82x 115 Watt DIN (1 kHz) an 8 Ohm oder 2 X 175 Watt 
DIN (1 kHz) an 4 Ohm # Dynamikleistung 2 X 360 Watt an 
2 Ohm #Zwillingsgesteuerte Doppeltreiberstufe und zwei 
arallel geschaltete Gegentakt-MOS-FET-Leistungsstufen 
Symmetrische Signalführung im „Source Direct*-Betrieb 

B Motorbetriebener Sechsfach-Lautstärkeregler und „Primary 
Stage Direct Link“ B Relaisumschaltung der Audio-Eingänge 
4 „Pure Signal Ground Line*-Masseführung # „Rec-Out“- 
Wahlschalter 8 MM/MC-Tonabnehmerschalter 83 Tape- 
Anschlüsse B IR-Systemfernbedienung 






E 2x95 Watt DIN (1kHz) an 8 Ohm oder 2 x 140 Watt DIN 
(1kHz) an 4 Ohm # Dynamikleistung 2 x 210 W an 2 Ohm 
 Zwillingsgesteuerte Doppeltreiberstufe und zwei parallel 
geschaltete Gegentakt-MOS-FET-Leistungsstufen # „Pure 
Signal Ground Line“-Masseführung # Logical Flow- 
Auslegung # Drehwähler mit Impulscodierung steuert klang- 
verlustfreie Relaisumschaltung der Audio-Eingänge # Auf- 
nahmewahlschalter # 3 Tape-Anschlüsse 8 MM/M 
abnehmerschalter $ Lautsprecherpaare A+B U IR: 
fernbedienung 








B2 x 70 Watt DIN (1 kHz) an 8 Ohm oder 2 X 90 Watt DIN 
(1 kHz) an 4 Ohm E Dynamikleistung 2 X 140 W an 2 Ohm 
B MOS-FET Treiber Stufe 8 Aus kaskadierten Transistoren 
aufgebauter und über einen Konstantstromkreis stabilisierter 
Differenzverstärker $ Motorbetriebene Lautstärkeregelung 

B „Pure Signal Ground Line“-Masseführung U Logical Flow- 
Auslegung B Impulscodierter Eingangswähler # Aufnahme- 
wahlschalter 8 MM/MC-Tonabnehmerschalter # Lautspre 
cherpaare A + B E IR-Systemfernbedienung 


E 2 x 60 Watt DIN (1 kHz) an 8 Ohm oder 2 x 80 Watt DIN 
(1 kHz) an 4 Ohm # Dynamikleistung 2 x 100 W an 2 Ohm 
E “Pure Signal Ground Line”- eführung # Logical Flow- 
Auslegung # Elektronische Umschaltung von 5 Programm- 
quellen B Ein/Ausgänge für 2 Bandgeräte # “Source Direct“ 
Schalter 8 Loudness-Taste B Diskret aufgebaute Darlington 
Verstärkerschaltung # Lautsprecherpaare A + B B IR-System 
fernbedienung 











82x 50 Watt DIN (1 kHz) an 8 Ohm oder 2 x 65 Watt DIN 
(1 kHz) an 4 Ohm # Dynamikleistung 2 x 70 W an 2 Ohm 
E “Pure Signal Ground Line"-Masseführung # Logical Flow- 
Auslegung # Elektronische Umschaltung von 5 Programm- 
quellen # Ein/Ausgänge für 2 Bandgeräte # “Source Direct”- 
Schalter # Loudness-Taste # Diskret aufgebaute Darlington- 
Verstärkerschaltung # Lautsprecherpaare A + BE IR- 
Systemfernbedienung 





82x65 W (DIN, 8 Ohm) i Diskret aufgebaute Leistungs- 
stufe ® Logical Flow Construction“ # „CD Direct“-Schalter 
B Zwei Bandeingänge I Aufwendiger Überlastungsschutz 

E Loudness # Muting-Schalter 8 Lautsprecherpaare A+B 

B Kopfhörerausgang 











KA-V8500 
A/V-Verstärker mit 
DSP und Dolby* 
Surround 





E Fünf diskret aufgebaute Verstärker E Stereomodus: 2 X 85 
att (DIN 4 Ohm); Surroundmodus: 2 X 70 Watt (Front), 
1 X 70 Watt (Center), 2 X 28 Watt (Rear) E Spezieller 
Kenwood LSI-Prozessor für Dolby Pro Logic B DSP Logic- 
Funktion mit acht Raumklangeffekten für perfekten 
Surround-Klang E Testtongenerator # Einstellbare DSP- 
Parameter # Drei Klangfeldmuster für realistische Kino- 
akustik E Anzeige via Fernsehgerät E S-VHS Anschlüsse 

B Vorverstärkerausgänge B Subwooferanschluß B Lernbare 
Fernbedienung 








KA-V7700 


A/V-Verstärker mit 
DSP und Dolby* 
Surround 





KA-V3700 
A/V-Verstärker mit 
Dolby Surround 


SS-3300 
Dolby Pro Logic- 
Surround-Prozessor 





OMNI 7/SR-WB7 


Rundumstrahlender Lautsprecher/ 
Lautsprecherständer 


E Präsenz-Lautsprecher zur System-Erweiterung 

E Rundumstrahlendes Zwei-Wegsystem 

B 10-Zentimeter großer Tieftöner und 25 
Millimeter-Hochtonkalotte # Lautsprecherständer 
SR-WB7 separat erhältlich 


EI A 


der Rückseite 


Fernbedienung für alle Funktionen 








RZ 


B Center-Lautsprecher für Dolby Pro-Logic- 

Surround-Sound # 60 Watt Musikbelastbarkeit 
E Zweiweg-System mit zwei 9-Zentimeter-Tieftöner #40 Watt Musikbelastbarkeit E 10-Zentimeter 
und einem Hochtöner # Verdeckte Anschlüsse auf 


B Fünf diskret aufgebaute Verstärkerstufen # Stereomodus: 

2 X 80 Watt (DIN, 4 Ohm); Surroundmodus: 2 X 70 Watt 
(Front), 1X 70 Watt (Center), 2 X 25 Watt (Rear) 

pezieller Kenwood LSI-Prozessor für Dolby Pro Logic- 
Surround E DSP Logic-Funktion mit fünf Raumklangeffekten 
E Testtonschaltung # Frei einstellbare DSP-Parameter # Drei 
Klangfeldmuster für realistische Kinoakustik I Anzeige via 
Fernsehgerät M S-VHS Anschlüsse # Vorverstärkerausgänge 

E Subwooferanschluß # Lernbare Fernbedienung 











 Fünf-Kanal-Verstärker # Stereomodus: 2 x 80 Watt (DIN, 

4 Ohm); Surroundmodus: 2 x 70 Watt (Front), 1 x 70 Watt 
(Center), 2 x 20 Watt (Rear) # Dolby Pro Logic-Surround 

E Umschaltbarer Surround-Modus (Normal, Wide, Phantom) 
E Dolby 3 Stereo # Testtonschaltung # Loudness-Funktion 
 Line-Straight-Schalter E Sechs Audio- und zwei Video- 
Anschlüsse # IR-Systemfernbedienung 


8 35 Watt-Verstärker für den Center-Kanal, 2 x 15 Watt 
Ausgangsleistung für die Surround-Kanäle # Dolby 3 Stereo 
8 Surround-Einstellungen für “Hall/Theatre” # Umschalt- 
barer Dolby Surround-Modus (Normal/Wide/Phantom) 

E Einstellbare Dolby-Zeitverzögerung # Vorverstärker- 
ausgänge für Line, Center und Rear-Kanäle 






* Dolby ist ein Warenzeichen der Dolby Laboratories 





CM-5ES/SR-CM7 


Surround-Lautsprecher 
Lautsprecherständer 
E Surround-Lautsprecher für die hinteren Kanäle 


großer Breitband-Lautsprecher # Geringe 
Abmessungen # Stabiler und vibrationslester 
Dreifuß SR-CM7 separat erhältlich 





Ihr komplettes Kenwood HiFi-System läßt sich mit einer einzigen 
Fernbedienung steuern. 

Die Wahl der Musikquelle, die Einstellung der Lautstärke, das Abrufen der 
programmierten Festsenderspeicher, der Start eines bestimmten CD-Titels 
oder das Umschalten der Cassetten-Bandlaufrichtung - all diese 
Funktionen gehören zum Angebot der komfortablen Kenwood 
Systemfernbedienung. Mit anderen Worten: Die Steuerung des gesamten 
HiFi-Systems lieg 








gt bequem in Ihrer Hand 
So starten oder stoppen Sie über die Fernbedienung die Aufnahme oder 


Wiedergabe des Cassettenrecorders oder der beiden Laufwerke eines 
Kenwood-Doppeldecks. Außerdem können Sie via Infrarot-Befehl nicht 
nur die gewünschte Musikquelle anwählen, die Lautstärke regeln, 
Cassettendeck, Tuner und CD-Spieler bedienen, sondern auch die Muting, 
Funktion aktivieren, Dies ist besonders bequem, wenn das Telefon oder 
die Haustürglocke klingelt. Und schließlich lassen sich über die 
Fernbedienu 





g auch der Verstärker und die an seine rückseitigen 
Netzsteckdosen angeschlossenen Komponenten ein- und ausschalten 





RECEIVER 


Die einfachste Möglichkeit, in die faszinierende Welt des Heimkinos 
einzusteigen, sind die AV-Receiver von Kenwood mit ihrem exzellenten 
Klang aus fünf Kanälen und einer komfortablen Fernbedienung. 





Mit neuen Recorder-Technologien bekommt der Klang der Analog- 
Cassette einen deutlichen Qualitäts-Schub, wodurch die Cassette auch 
im digitalen Musikzeitalter eine wettbewerbsfähige Musikquelle bleibt. 





6 


KR-V7060 














E Anschlüsse für Center-, Rear- und Frontlautsprecher 


KX-9050S 








E Extrem wirkungsvolle Rauschunterdrückung mit Dolby S 


H á A 2 x 100 Watt DIN (1 kHz) an + Ohm im Stereobetrieb oder NR (KX-9050S) # Dolby B/C \ Dolby HX-Pro 
A/V-Receiver mit RDS 3 x 100 Watt bei Surroundberrieb, 2x 25 Watt (Rear) 3-Kopf-Cassettendeck i er At AAA 
und Dolby* Surround a Dolby Pro Logic-Surround # “Theater” Logic-Surround mit Doppel- E Amorphous-Alloy-Tonköpfe für Aufnahme und 
14 Surround-Einstellungen speicherbar # RDS-Tuner ne Capstanantrieb und Wiedergabe, Sendust-Ferrit-Löschkopf mit Keramikschutz 
Programmartkennung (PTY) und AF-Suchlauf 120 UKW p: E Zentral angeordnetes Laufwerk @ Automatisches 
MW Festsenderspeicher # Impulscodierter Eingangswähler Dolby S Bandkalibrierungssystem ATCS und manuelle Bias- 
E Ansc hlüsse für 2 Videogeräte (Bild & Ton) E Motorbetrie- KX 9050 RC-X090 T Feineinstellung, 3 abspeicherbare Kalibriereinstellungen 
bener Lautstärkeregler # “Line Straight"-Schalter = (Option) Das kleinere Bild 1 CD-Direkt-Eingang mit Umgehung der Balance- und 
8 Vorverstärkerausgänge für Front, Center, Rear 3-Kopf-Cassettendeck zeigt den KX-9050 Aussteuerungsregler # Stabiler Tonkopfschlitten für präzisen 
E Subwooferanschluß # IR-Systemfernbedienung mit Doppel- Azimuth # Display auf Zählwerks-Anzeige um- oder 
Capstanantrieb <a komplett abschaltbar # Motorbetriebenes Cassettenfach 
E Musiksuchlaufsystem (DPSS) # IR-Fernbedienung RC- 
X090 als Zubehör lieferbar # Systemfernbedienbar 
KR-V6060 E Anschlüsse für Center-, Rear- und Frontlautsprecher 
s 4 82x 100 Watt DIN (1 kHz) an 4 Ohm im Stereobetrieb oder 
A/V-Receiver mit RDS 3 x 70 Watt bei Surroundbetrieb, 2 x 20 Watt für die P E 
und Dolby* Surround rückwärtigen Surround-Kanäle # Dolby Pro Logic-Surround- 8 Extrem wirkungsvolle Rauschunterdrückung mit Dolby $ 
z Dekoder E “Theater” Logic-Surround # 4 AA FNE- KX-7050S (KX-7050S) E Dolby B/C NR # Dolby HX-Pro 
lungen speicherbar # RDS-Tuner mit Programmartkennung 3-Kopf-Cassettendeck E Dreimotoren-Laufwerk mit Doppel-Capstanantrieb 
(PTY) und AF-Suchlauf# 20 UKW/M\W Festsenderspeicher mit Doppel- E 3-Kopf Monitor System B Tonköpfe aus Amorphous Alloy 
E Impulscodierter Eingangswähler # Anschlüsse für zwei Capstanantrieb und (KX-70505) B Bandstabilisator # Automatisches 
Videogeräte (Bild & Ton) # Motorbetriebener Lautstärke- p Bandkalibrierungssystem ATCS BA-B Sequenzwieder- 
regler E “Line Straight"-Schalter # IR-Systemfernbedienung Dolby S RC-X090 x holung B Musiksuchlaufsystem (DPSS) E MPX-Filter- 
n Schalter E „CD-Peak Search“ Funktion B Motorbetriebenes 
KX-7050 (Option) Das kleinere Bild Cassettenfach B IR-Fernbedienung RC-X090 als Zubehör 
3-Kopf-Cassettendeck zeigt den KX-7050 lieferbar B Systemfernbedienbar 
mit Doppel- 
Capstanantrieb 


KR-A5060 


Stereo-Receiver mit 
RDS 


KR-A4060 


Stereo-Receiver mit 
RDS 


KR-A3060 


Stereo-Receiver 








82x90 Wau DIN (1 kHz) an + Ohm # VIG-stabilisierte 
Stromversorgung für Verstärkerstufe 8 RDS-Tuner mit 
Programmartkennung (PTY) und AF-Suchlauf (alternative 
Frequenzen) # 20 UKW/MW-Festsenderspeicher mit 
Anspielfunktion # Direkte Frequenzeingabe 

E Impulscodierter Eingangswähler # Motorbetriebene 
Lautstärkeregelung # Eingang für Video-Ton # Anschluß- 
möglichkeit für zwei Lautsprecherpaare # IR-System- 
fernbedienung 


E 2x55 Watt DIN (1 kHz) an 4 Ohm # VIG-stabilisierte 
Stromversorgung für Verstärkerstufe # RDS-Tuner mit 
Programmartkennung (PTY) und AF-Suchlauf (alternative 
Frequenzen) # 20 UKW/MW-Festsenderspeicher mit 
Anspielfunktion # Direkte Frequenzeingabe # Impuls- 
codierter Eingangswähler # Motorbetriebene Lautstärke- 
regelung # Eingang für Video-Ton # Anschlußmöglichkeit 
für zwei Lautsprecherpaare # IR-Systemfernbedienung 





82x50 Watt DIN (1kHz) an 4 Ohm 8 VIG-stabilisierte 
Stromversorgung für Verstärkerstufe # Elektronische 
Umschaltung von 5 Programmquellen inkl. Tape Monitor 
E 20 UKW- und 10 MW Festsenderspeicher mit 
Anspielfunktion # Zehnertastatur für direkte 
Frequenzeingabe # Ansch lichkeit für zwei 
Lautsprecherpaare # Fluoreszenz-Display 





Dolby ist ein Warenzeichen der Dolby Laboratories 


KX-7030 
3-Kopf-Cassettendeck 
mit Doppel- 
Capstanantrieb 


KX-5550 


Autoreverse- 
Cassettendeck 


KX-5050 


Cassettendeck mit 
Dolby HX-Pro 





RC-X 7030 
(Option) 





E 3-Kopf-System mit Hinterbandkontrolle # Doppel- 
Capstanantrieb in geschlossener Schleife # 3 Motoren 

E Vollogikgesteuertes Laufwerk # Bandstabilisator E Dolby- 
HX-Pro # Wahl der Dolby-Rauschunterdrückung B/C über 
Fernbedienung # Abspeicherbare Vormagnetisierungsein- 
stellung (fernbedienbar) # Titel-Anspielfunktion # A-B- 
Sequenzwiederholung (fernbedienbar) # Multiplexfilter- 
Schalter # Display-Ein-/Aus-Schalter (fernbedienbar) 
 Direktsuchsystem für 16 Programmtitel (DPSS)# „Peak- 
Search“-Funktion # IR-Fernbedienung für alle Funktionen 
als Sonderzubehör erhältlich (RC-X7030) # Systemfern- 
bedienbar 


E 3 Motoren # Motorbetriebenes Cassettenfach # Dolby HX- 
Pro # Dolby B/C NR i Bandstabilisator E Automatische 
Vormagnetisierung mit 3 abspeicherbaren Einstellungen 

8 Multiplexfilter-Schalter E Wiederholfunktion # „CCRS"- 
Funktion # Auto Fader # DPSS-Titelsuchlaufsystem 

l Titelanspielfunktion # Systemfernbedienbar 


E 3 Motoren # Vollogikgesteuertes Laufwerk # Band- 
stabilisator # Motorgetriebenes Cassettenfach # Dolby HX- 
Pro und Dolby B/C # Abspeicherbare Vormagnetisierein- 
stellung # Musiksuchlaufsystem (DPSS) # A-B Sequenzwie- 
derholung # Multiplexfilter-Schalter 8 „Peak Search" 
Funktion # Titelanspieldurchgang # Elektronisches 
Bandzählwerk # Display-Ein/Aus- Schalter # System- 
fernbedienbar 





CASSETTENDECKS 


Mit neuen Recorder-Technologien bekommt der Klang der Analog- 
Cassette einen deutlichen Qualitäts-Schub, wodurch die Cassette auch 
im digitalen Musikzeitalter eine wettbewerbsfähige Musikquelle bleibt. 


E 3 Motoren # Vollogikgesteuertes Laufwerk # Band- 
stabilisator # Motorgetriebenes Cassettenfach # Dolby HX- 
Pro und Dolby B/C # Musiksuchlaufsystem (DPSS) # Multi- 
plexfilter-Schalter $ „Peak Search“-Funktion # Elektro- 
nisches Bandzählwerk # Display-Ein/Aus-Schalter # System- 
fernbedienbar 


KX-3050 


Cassettendeck mit 
Dolby HX-Pro 





E 2 Motoren # Vollogikgesteuertes Laufwerk # Dolby-HX-Pro 
E Dolby-Rauschunterdrückung B/C # Systemfernbedienbar 
l Fluoreszenz-Display # „Peak-Search“-Funktion # Multi- 
plexfilter-zuschaltbar # Direktsuchsystem für 16 Programm- 
titel (DPSS) mit Titelwiederholung 


KX-3030 


Cassettendeck mit 
Dolby-HX-Pro 











E Zwei aufnahmetüchtige Laufwerke E Gleichzeitige oder 
aufeinander folgende Aufnahme über beide Laufwerke 

E Abwechselnde Abspielfolge # Vollogiksteuerung # Dolby 
HX-Pro # Dolby B/C NR E Automatische Bias-Feinein- 
stellung # CD-Aufnahmeautomatik CCRS in zwei 
Geschwindigkeiten # Musiksuchlaufsystem für 16 Titel 
(DPSS) E Titelanspieldurchgang (Tape A) # Bandüber- 
spielungen in zwei Geschwindigkeiten # Elektronisches 
Bandzählwerk # MPX-Filter-Schalter # Systemfernbedienbar 


KX-W8060 


Doppel-Autoreverse- 
Cassettendeck 





E Zwei Autoreverse-Laufwerke (1 x Aufnahme/Wiedergabe) 
E Vollogiksteuerung # Dolby HX-Pro und B/C NR 

E Automatische Bandsortenwahl (Normal/Chrom) 

E CD-Aufnahmeautomatik CCRS # Automatische 
Vormagnetisierung mit manueller Biasfeineinstellung 
E Musiksuchlaufsystem für 16 Titel (DPSS) # Titelan- 
spieldurchgang (Tape A) # Bandüberspielungen in zwei 
Geschwindigkeiten # Aufnahmeaussteuerung und 
Balanceregelung über impulscodierten Drehwähler 

8 Elektronisches Bandzählwerk # MPX-Filter-Schalter 
B Systemfernbedienbar 


KX-W6060 


Doppel-Autoreverse- 
Cassettendeck 





B Zwei Autoreverse-Laufwerke (1 x Aufnahme/Wiedergabe) 
E Vollogiksteuerung # Dolby HX-Pro und B/C NR 

E Automatische Bandsortenwahl (Normal/Chrom) 

E CD-Aufnahmeautomatik CCRS# Musiksuchlaufsystem für 
16 Titel (DPSS) # Titelanspieldurchgang (Tape A) 
 Bandüberspielungen in zwei Geschwindigkeiten 

E Aufnahmeaussteuerung und Balanceregelung über 
impulscodierten Drehwähler # Elektronisches Bandzählwerk 
E Systemfernbedienbar 


KX-W4060 


Doppel-Autoreverse- 
Cassettendeck 





INFRAROT-FERNBEDIENUNG 
RC-X7030 


Infrarot-Fernbedienung für 
KX-7030 


E Fernbedienung mit Funktionen 
für Auto-Bias-Einstellung mit 
Speichermöglichkeit, Dolby- 
Rauschunterdrückung B/( 
Display-Anzeige (Ein/Aus, 
Abblendung), motorgetriebener 
Cassettenauswürf, etc 





IR-Fernbedienung für KT-6050 
HIR-Fernbedienung für alle 
Funktionen # Umschaltung der 
Eingangsempfindlichkeit und ZF- 
Bandbreite # Zehnertastatur mit 

+ 10-Taste zur direkten Auswahl 
der Festsenderspeicher # Aufruf 
Antenneneingänge (A/B) 


RC-X090 


Infrarot-Fernbedienung für 
KX-90505, KX-9050, KX-70505 
und KX-7050 


B Fernbedienung mit Funktionen 
für automarisches Bandkalibrie 
rungssystem (ATCS), abgespei 
cherte Bias-Einstellungen 
automatische Hinterband 
kontrolle, Index-Suchlauf 
Cassettenfach (Öffnen 
Schließen), etc 











KT-6050 








UKW/MW-Quarz- 
Synthesizer-Tuner 
mit RDS 
RC-T0601 
(Option) 


KT-3050L 
UKW/MW/LW- 
Quarz-Synthesizer- 
Tuner mit RDS 


KT-1060L 
UKW/MW/LW- 
Quarz- 
Synthesizer-Tuner 





DP-5050TG 


CD-Spieler 


KA-4050RTG 


Vollverstärker 


KX-5050TG 


Cassettendeck mit Dolby 
HX-Pro 





KT-3050LTG 
UKW/MW/LW-Quarz- 
Synthesizer-Tuner mit RDS 








E Radio-Daten-System mit Programmartkennung (PTY), 
Alternativ-Frequenzen, Zeitanzeige und Programm. 
Namenanzeige # Automatische Senderspeicherung B 39 
Festsenderspeicher # Automatisches oder manuelles 
Umschalten der Eingangsempfindlichkeit und der ZF 
Bandbreite # Feldstärkeanzeige E 3 Stationen für Timer-Abruf 
B Systemfernbedienbar # IR-Fernbedienung als Zubehör 
lieferbar (RC-T0601) 


= 


E Radio-Daten-System mit Programmartkennung (PTY), 
Alternativ-Frequenzen (AF) und Programm-Namenanzeige 
139 UKW/MW/LW-Festsenderspeicher 8 DLRC-Schaltung 
E Abspeicherung von Sendernamen (SNPS) B Abstimm- 
automatik B Automatische Umschaltung der Eingangsemp- 
findlichkeit und ZF-Bandbreite # Fluoreszenz-Display mit 
Feldstärkeanzeige B Systemfernbedienbar 





E 30 UKW/MW/LW-Festsenderspeicher # Manueller oder 
automatischer Sendersuchlauf# Aufruf des letzten 
eingestellten Kanals # Systemfernbedienbar 


* Der RDS-Code für Programmartkennung und Zeitanzeige 
wird in Deutschland nur in bestimmten Regionen ausgestrahlt 


Kenwood-Tuner sind schlicht HiFi-Legende. Deshalb haben sich echte 
Rundfunk-Fans für den maßgeblichen Klangunterschied entschieden - 
vor allem, wenn sie in einer empfangskritischen Gegend wohnen. 





TITAN-SERIE 





Starkes Aussehen in Verbindung mit fortschrittlicher Kenwood- 
Technik garantieren höchste Wertigkeit, perfekte Qualität und 
Spitzenkomfort. Entscheiden Sie sich deshalb für unsere Titan-Serie! 


B Extrem stabiles CD-Laufwerk B Symmetrisch 
aufgebauter Bitstream-D/A-Wandler und „Noise 
Shaping“ 3. Ordnung I Verzerrungsarmer 
Differenzverstärker am Digital-Wandlerausgang 

E Digitalfilter mit 8fach Oversampling E „Isolated 
Ground Line“-Masseführung B CD-Peak-Search- 
Funktion # Zufallswiedergabe # Editierfunktionen 
8 Optischer Digitalausgang E Systemfernbedienbar 
BIR-Fernbedienung mit 20er Tastatur 


E 2 x 70 Watt DIN (kHz) an 8 Ohm oder 2 x 90 Watt 
DIN (1kHz) an 4 Ohm # Dynamikleistung 2 x 140 W 
an 2 Ohm # MOS-FET Treiber Stufe # Motorbetriebene 
Lautstärkeregelung # „Pure Signal Ground Line“- 
Masseführung # Logical Flow-Auslegung # Aufnahme- 
wahlschalter E MM/MC-Tonabnehmerschalter 

E Lautsprecherpaare A+B U IR-Systemfernbedienung 





E3 Motoren E Vollogikgesteuertes Laufwerk E Band- 
stabilisator E Motorgetriebenes Cassettenfach # Dolby 
HX-Pro und Dolby B/C # Abspeicherbare 
Vormagnetisiereinstellung # Musiksuchlaufsystem 
(DPSS) B Multiplexfilter-Schalter E „Peak Search“- 
Funktion #Titelanspieldurchgang # Elektronisches 
Bandzählwerk E Display-Ein/Aus-Schalter # System- 
fernbedienbar 





8 Radio-Data-System mit Programmartkennung (PTY), 
Alternativ-Frequenzen (AF) und Programm-Namen 
anzeige 139 UKW/MW/LW-Festsenderspeicher 


Automatische 
dlichkeit und 








BDLRC-Schaltung B Abspeicherung von Sendernamen | 
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LS-1000G 


Dreiweg-Lautsprecher 
E Speziell für den 
deutschen Markt 
abgestimmter Laut- 
sprecher # 160 Watt 
Musikbelastbarkeit 

E Baßreflexsystem # 250 
mm-Baßlautsprecher, 
130 mm-Mitteltöner und 
25 mm-Hochtonkalotte 
 Frequenzweiche mit 
Butterworth-Filter für 
hervorragendes Phasenverhalten 
und besonders linearen Frequenzgang # Stabiler 
Aluminium-Druckgußrahmen # Hochwertige 
Verarbeitung # Großdimensionierte, vergoldete 
Anschlußklemmen, auch für Laborstecker geeignet 
E Schalldruckpegel 87 dB/W/m # Übertragungs- 
bereich 35 Hz bis 22 kHz # Impedanz 4 Ohm 


LS-300G 


Zweiweg-Lautsprecher 
E Speziell für den 
europäischen Markt 
abgestimmter Regal- 
lautsprecher $ 60 W 
Musikbelastbarkeit 
 Baßreflexsystem 

E 150 mm-Baßlautsprecher und 28 mm- 
Hochtonkalotte # Hochwertige Gehäuse- 
verarbeitung # Magnetisch abgeschirmt für den 
Einsatz in unmittelbarer Nähe eines 
Fernsehgerätes # Schalldruckpegel 82 dB/W/m 
E Übertragungsbereich 45 Hz bis 30 kHz 
Impedanz 8 Ohm 


STEREO-RACKS 








LAUTSPRECHERSYSTEME | 





Kenwood investierte sehr viel Zeit in die Erforschung deutscher 
Hörgewohnheiten, mit dem ehrgeizigen Ziel, Ihnen Lautsprecher der 
LS-Serie präsentieren zu können. Und das bedeutet nicht weniger als 


Musikgenuß pur. 


LS-700G 


Dreiweg-Lautsprecher 

E Speziell für den deutschen 
Markt abgestimmter Laut- 
sprecher @ 120 Watt Musik- 
belastbarkeit # Baßreflex- 
System # 200 mm-Baßlaut- 
sprecher, 100 mm-Mittel- 
ton-konus und 25 mm- 
Hochtonkalotte # Frequenz- 
weiche mit Butterworth- 
Filter für hervorragendes Phasenverhalten 
und besonders linearen Frequenzgang # Stabiler 
Aluminium-Druckgußrahmen # Hochwertige 
Verarbeitung # Großdimensionierte, vergoldete 
Anschlußklemmen, auch für Laborstecker geeignet 
E Schalldruckpegel 83 dB/W/m # Übertragungs- 
bereich 40 Hz bis 22 kHz # Impedanz 4 Ohm 






Eine Ausführung mit schwarzem Furnier ist ebenfalls erhältlich 


LS-150F 


Dreiweg-Lautsprecher 


B 80 Watt Musikbelast- 
barkeit # 160-mm- 
Tieftöner 8 65-mm- 
Konusmitteltöner 

E 10-mm-Kalotten- 
Hochtöner # Baß- 
reflex-Standlaut- 
sprecher # 3-Weg- 
Frequenzweiche 

E Unempfindliche 
Gehäuseoberfläche mit schwarzer, 
imitierter Holzmaserung # Schalldruckpegel 87 
dB/W/m E Übertragungsbereich 55 Hz bis 20 kHz 
B Impedanz 8 Ohm 


LS-500G 


Zweiweg-Lautsprecher 


E Speziell für den 
deutschen Markt 
abgestimmter Lautsprecher 
E 100 Watt Musikbelast- 
barkeit # Baßreflexsystem 
E 160 mm-Baßlautsprecher 
und 25 mm-Hochton- 
kalotte # Frequenzweiche 
für hervorragendes Phasenverhalten 

und besonders linearen Frequenzgang i Stabiler 
Aluminium-Druckgußrahmen für Hochtöner 

B Hochwertige Verarbeitung # Großdimen- 
sionierte, vergoldete Anschlußklemmen, auch für 
Laborstecker geeignet # Schalldruckpegel 87 
dB/W/m # Übertragungsbereich 40 Hz bis 22 kHz 
E Impedanz 4 Ohm 





Eine Ausführung mit schwarzem Furnier ist ebenfalls erhältlich 


Surround-Lautsprecher für hinteren Kanal 
B 10 cm Breitband- 
lautsprecher für 

den Einsatz mit 

Dolby Surround 
Verstärkern/Receivern 

8 40 Watt Musikbelastbarkeit 








System-Rack für 44cm Geräte 
E Glastür E Plattenspielerfach 
mit Glasabdeckung 

E Gehäuseoberfläche in 
schwarzer Holzimitation 

E Rollen # Abmessungen 
(außen) (B x H x T): 

493 x 980 x 438 mm 





SRX-200 
Audio-Rack für UD-Systeme 


E Glastür A Gehäuseoberfläche 
in schwarzer Holzimitation 

E Rollen 8 Abmessungen 
(außen) (BXHXT) 

317 x 915 x 385 mm 





SRM-400 
Audio-Rack für Midi-Systeme 


E Glastür $ Plattenspielerfach 
mit Glasabdeckung # Gehäuse- 
oberfläche in schwarzer 
Holzimitation # Rollen 

E Abmessungen (außen) 

(B x H x T): 412 x 980 x 438 
mm 








CDM-600 


Zusätzliches CD-Magazin 





CDM-608 


Zusätzliches CD-Single-Magazin 














KD-8030 


Plattenspieler mit Quarz- 
Direktantrieb und 
automatischem Tonarmlift 


E Direktantrieb mit „Dynamic 
Centre Lock“ # Quarz-PLL- 
Servodrehzahlregelung # Schlitz- 
und kernloser Gleichstrommotor 
mit hohem Drehmoment 

E Plattenteller aus Aluminiumguß 
E Massive Aluminium- 
Rahmenkonstruktion mit integriertem Chassis # Hochp! 











PLATTENSPIELER 


Verzichten Sie nicht auf die Musik Ihrer wertvollen LP-Sammlung. Mit 
den Präzions-Plattenspielern von Kenwood laufen Ihre Vinyl-Scheiben 
zur Höchstform auf und bringen eine Menge ungeahnter Hörfreude. 





KD-492F 


Vollautomatischer 
Plattenspieler 


B Präziser Riemenantrieb 

E Tonarmautomatik E T4P- 
Tonabnehmer # Zwei 
Drehzahlen $ Cueing-Taste 
E Synchronüberspielung 

E Gleichlaufschwankungen 
0,05% (WRMS) # Rumpel- 
Fremdspannungsabstand 

— 68 dB (DIN, bewertet) 





ser 245-mm-]- 


Tonarm (10 mm $) mit trapezförmiger Halterung # Universal-Tonkopfträger 
E Ohne Tonabnehmer # Punktgelagertes Gehäuse mit großen stoßdämp- 
fenden Gerätefüßen # Zwei Drehzahlen # Klavierlackoberfläche # Gleich- 
laufschwankungen 0,03% (DIN)# Rumpel-Fremdspannungsabstand 


— 80 dB (DIN, bewertet) 





GE-1100 
12-Band-Graphic- 
Equalizer 


GE-7030 


Intelligenter 14-Band- 
Graphic-Equalizer 


GE-5020 


Elektronischer 
7-Band-Graphic- 
Equalizer 


KE-2060 


Elektronischer 
7-Band-Graphic- 
Equalizer 








GRAPHIC-EQUALIZER 


Ob bei der individuellen Kompensation von Frequenzgangfehlern 
oder dem Einsatz nützlicher Voreinstellungen - mit den Kenwood- 
Equalizern gibt's eine Menge Hörspaß extra. 


E Kanalgetrennte Regelung # 12-dB-Einstellbereich 

E 12-Band-Fluoreszenz-Spektrumanalysator mit getrennter 
oder gleichzeitiger Kanalanzeige # Hallverstärker mit 
Display # Verzögerungs- (Echo) und Tiefen-Funktion 
(Duett) # Band-Aufzeichnung mit allen Effekten # Bidirek- 
tionales Überspielen und Mithörkontrolle # Kurvenum- 
kehrung # Pegelabsenktaste (-6 dB) # LED-Anzeigen an den 
Schiebereglern 








E 14 Frequenzbänder (elektronisch) # Fluoreszenz-Spektral- 
analysator für 27 Bänder # Menüwahl für sechs feste Equali- 
zerkurven mit jeweils fünf Mustern # Akustikeinstellungen 
für Normal-, Kopfhörer- und Autowiedergabe # Fünf pro- 
grammierbare Equalizerkurven # Parametereinstellung bei 
drei Frequenzbändern mit geringer/hoher Flankensteilheit 
und Speicher für drei Voreinstellungen # Equalizer-Shutt- 
le-Regler E Demo-Funktion # Mikrofonmischer # Equalizer- 
Aufnahmeschalter 





E Kanalgetrennte Regelung # 6/12-dB-Einstellbereich 

E 7-Band-Fluoreszenz-Spektrumanalysator mit getrennter 
oder gleichzeitiger Kanalanzeige # Speicher für 10 Equalizer- 
kurven: 5 fest, 5 programmierbar # Anzeigepegeleinstellung 
E Kurvenumkehrung # Equalizer-Aufnahmetaste # Line- und 
Band-Eingänge 


E 7 Frequenzbänder # Fluoreszenz-Spektralanalysator für 13 
Bänder # Fünf vorprogrammierte und fünf frei wählbare 
Equalizerkurven # Anschlußmöglichkeit für ein 
Cassettendeck # Systemfernbedienbar 













HD SERIE 





Modernste Technik in einem kompakten, übersichtlichen und 
eleganten Gehäuse - die separaten Komponenten des HD-Systems 
bieten beste Wiedergabe- und Klangeigenschaften. 


HD-1000 


Kompaktes Einzel- 
Komponenten-System 


Die äußerst stabile Gehäusekonstruktion und streng selektierte 
Bauteile garantieren eine überaus präzise und detailreiche 
Musikwiedergabe. So kommen im Verstärker neben einem 
stromstabilen Ringkerntrafo besonders lineare Leistungs- 
transistoren zum Einsatz. Das Cassettendeck mit horizontalem 
Lademechanismus verfügt über Dolby HX-Pro und automatische 
Bandeinmessung (Auto Bias). Das Edel-Wandlergespann (DAC-7) 
des CD-Spielers, bestehend aus BIMOS-Wandlernetzwerk und 
externem Noise Shaper, gewährleistet hohe Auflösung und 
hervorragende Dynamik. Moderne Tuner-Technik mit Radio Daten 
System und Programmartkennung zeichnen den UKW/MW/LW- 
Synthesizer-Tuner aus. Der parametrische Equalizer ermöglicht 
lte und präzise Klangkorrekturen. Wer Musik digital 
aufzeichnen möchte, dem steht ein Mini-Disc-Recorder mit Front- 
Lade-System zur Verfügung, Und für den richtigen Sound sorgen 
die kompakten Lautsprecher 














A-1001 


Vollverstärker 





E Nennausgangsleistung: 2 x 45 Watt (DIN, 1 kHz, 8 Ohm) E IR-System- 
fernbedienung steuert alle HD-Komponenten # Ringkerntransformator und 
großzügig dimensionierte Elektrolyt-Kondensatoren für dynamische 
Musikwiedergabe # Diskret aufgebaute Treiberschaltung und Leistungstufe 
mit besonders linearen Transistoren (L.A.P.T.) E Hochpräzises Lautstärke- 
potentiometer# „Logical Flow Construction“ für ultra-kurze Signalwege 

f Dynamischer Aktiv-Bass Schaltkreis # „CD-Direkt“-Schalter # Chassis aus 
1,6 mm starken Stahlplatten und 5 mm Aluminium-Frontblende # Vergoldete 
Lautsprecheranschlüsse, auch für Laborstecker geeignet 








T-1001L 
UKW/MW/LW 
Tuner mit RDS 


E Chassis aus 1,6 mm starken Stahlplatten und 5 mm Aluminium- 
Frontblende # Stromstabiles Netzteil und streng selektierte Bauteile # RDS mit 
Programmnamenanzeige (PS), Programmartkennung (PTY), Alternativ- 
frequenzen (AF) und Zeitanzeige (CT) # Quarz-PLL-Tuner mit automatischem 
Sendersuchlauf# 20 Speicherplätze über FB anwählbar # Abspeicherung der 
letzten Einstellung 





DP-1001 
CD-Spieler 


B Bit-Stream D/A-Wandler (DAC-7) mit „Noise-Shaping“ 3. Ordnung 
E Chassis aus 1,6 mm starken Stahlplatten und 5 mm Aluminium- 
Frontblende E Optischer Digitalausgang # Diskret aufgebaute analoge 
Gegentaktausgangsstufe mit sehr niedriger Impedanz für höchste 
Klangqualität # Editier-Funktionen #20 Titelprogramm mit Musik- 
kalender B Wiederholfunktion für Titel und CD 





X-1001 


Autoreverse- 
Cassettendeck 





8 Horizontaler Lademechanismus mit ausfahrbarer Cassettenlade E Zentral 
angeordnetes Laufwerk zur Unterdrückung von Vibrationen B Vollogik 
steuerung und DPSS-Titelsuchlaufsystem 8 Chassis aus 1,6 mm starken 
Stahlplatten und 5 mm Aluminium-Frontblende # Dolby HX-Pro und Dolby 
B/C NR i Automatische Vormagnetisiereinstellung (Auto Bias) 

8 CD-Aufnahmeautomatik CCRS 8 Tımer-Eignung 





DM-1001 


Mini-Disc-Recorder 





E Datenkompressionsverfahren ATRAC # Optischer Ein/Ausgang für Digital- 
überspielungen mit Serial Copy Management System (SCMS) # Front-Lade- 
System # Schneller, direkter Titelzugriff# 38stelliges Display zur Texteingabe 
bei Aufnahme # TOC-Editier-Funktion zur Neuordnung der Titel 

l Titelprogrammwiedergabe 





GE-1001 


Parametrischer 
Equalizer 





E Drei parametrische Frequenzbänder mit insgesamt 33 Sc heitelfrequenzen 
zur präzisen Klangkorrektur # In sieben Stufen schaltbare Flankensteilheit 
E Regelbereich + 10 dB E Aufnahmemöglichkeit mit F requenzentzerrung 

E Tape-Monitor-Funktion # Trittschallresistente Konstruktion aus 1,6 mm 
starken Stahlplatten und 5 mm Aluminium-Frontblende 


LS-300G 


Zwei-Weg Lautsprecher 


E 28 mm-Weichkalottenhochtöner mit in 
Magnetflüssigkeit schwebender Schwings- 
pule # Ungepresster 150 mm-Tieftöner 
mit Aluminium-Rahmen # Übernahme- 
frequenz bei 1,5 kHz, 6 dB/oct. Flanken- 
steilheit 8 Gehäusematerial: MDF Platten mit 
Materialstärken von 20 bis +1 mm Große. vergoldete 
Lautsprecheranschlußklemmen. auch für Laborstecker geeignet E Magnetisch 
abgeschirmt für den unmittelbaren Einsatz neben einem Fernsehgerät 


Audio-Rack und Lautsprecherständer 
für HD Serie 

E Abmessungen 

SRX-500 V (BxHxT) 

400 x 760 x 385 mm 





E Abmessungen 
SR-500 g (BxHxT) 
210 x 500 x 235 mm 


(Racksystem r 














— t 





M-97MX 
M-97X 


Midi-System mit 
Fernbedienung 





M-280M 
M-280 


Midi-System mit 
Fernbedienung 





MIDI SYSTEME 


Wählen Sie ein Midi-System und Sie entscheiden sich für den Top- 
Klang der hochaktuellen Technologie von Kenwood. Die komplette 
Ausstattung läßt keine Wünsche offen, weder für Ohr noch Auge. 








A-97 Vollverstärker # (Front) 2 x 85 W (DIN, IkHz, 8 
Ohm), (Rear) 2 x 25 W (IHF’66, IkHz, 8 Ohm) # Soundmix- 
System mit 4 Verstärkern und „Linear Acoustie Control” zur 
optimalen Ausbalancierung der Haupt- und Surround Laut- 
sprecher # Anschlüsse für Surround- und Centerlaut- 
sprecher # Vorverstärkerausgang für Subwoofer # Zwei 
Videoton-Ein/ Ausgänge # „CD-Direkt“ # Natürliche 
Baßanhebung # Motorb: stärkeregelung T-76L 
Tuner mit Al Timer E UKW/MW/LW-Synthesizer-Tuner 
ndernamen 
(SNPS) E Wochen Timer für sechs Schal One 
Touch“ Timer # Intelligenter Timer mit rten 
X-87 Autoreverse-Doppelcassettendeck # Dolby HX-Pro 

E Dolby-Rauschunterdrückung B/C # Amorph-Alloy- 
Tonkopf# Vollogiksteuerung mit Titelsuchlaufsystem 
(DPSS) B Automatische Bias-Feineinstellung #8 CCRS 
CD-Aufnahmeautomatik # CCRS Edit mit „Cross Fade“ 

E Schnelles Überspielen von CD auf Band oder Band auf 
Band DP-M87 CD-Wechsler für M-970M I 6fach 
Wechslermagazin plus Einzel-CD-Lade # „Al Management 
Edit" 8 32-Titel-Programm # Musikkalender # 1-Bit D/A- 
Wandler # Zufallswiedergabe DP-97 CD-Spieler 
E 20-Titel-Programm # 1-Bit D/A-Wandler # Musikkalender 
LS-97 Dreiweg-Lautsprechersystem # Spitzenbelastbarkeit 
110 Watt # 200 mm-Tieftöner, 100 mm-Mitteltöner, 

25 mm-Weichkalottenhochtöner 

SONDERZUBEHÖR 

GE-970 Graphic Equalizer mit Dolby Pro Logic Decoder 
P-78 Vollautomatischer Plattenspieler 






















RX-28 Receiver mit Doppelcassettendeck # 2 x 30 
W (DIN, 1 kHz, 8 Ohm) # 5 Audio Eingänge # 3 
Ton-Kontroll-Voreinstellungen $ Motorbetriebener 
Lautstärkeregler # IR-Fernbedienung 

E Kopfhörerausgang E UKW/MW/LW-Synthesizer- 
Tuner mit 30 Festsenderspeicherplätzen # Timer 

E Vollogikgesteuertes Doppel-Autoreverse- 
Cassettendeck # Musiksuchlaufsystem (DPSS) 

E Dolby B NRE CD-Aufnahmeautomatik CCRS 

E CRLS-Aufnahmeautomatik für analoge Quellen 
U Bandüberspielungen in zwei Geschwindigkeiten 
DP-R28 (M-280M) Karussell-CD-Wechsler # -Bit 
D/A-Wandler # 32 Titelprogrammspeicher 

E Musikkalender # Editierfunktion 

8 Wiederholfunktion # 4 CD's können gewechselt 
werden, während die 5. spielt 

DP-28 (M-280) CD-Spieler # \-Bit D/A-Wandler 
E 20 Titelprogrammspeicher # Musikkalender 

8 Editierfunktion 8 Wiederholfunktion # Direkter 
Titelzugriff über 10er Tastatur 

LS-28 Zweiweg-Lautsprechersystem 
Spitzenbelastbarkeit 60 Watt # Bassreflex-System 
E 160 mm Tieftöner, 50 mm Konushochtöner 


SONDERZUBEHÖR 
GE-28 Graphic-Equalizer 
P-38 Halbautomatischer Plattenspieler 














GE-970 w#== _ GE-28 
| DSP und graphischer Equalizer Graphischer Equalizer 
im Midi-Format ektronischer 7-Band-Graphic 
im Midi E Elek her 7-Band-Grapl 
E Elektronischer 14-Band Equalizer mit Regelbereich +8 dB 
Graphic-Equalizer mit Spektrum #1 3bändiger Spektrum-Analyzer 
Analyzer 8 6 DSP-Surround-Modi E 5 feste Referenzeinstellungen 
® Digitaler Dolby Pro L (Kopfhörer, Auto, Rock, Ges 

u 3 Soft d 5 fre 

Surround-Dekoder und Dolby 2 hr 15 fr 
Stereo # "Active Natural Bass peicher 
Schaltkreis 





ogic- 





i programm 
progra 








Automatisch. 
Midi-Format 
8 Vollautoma: 
Tonabnehme 


fernbedienba 


Verstärker 


Halbautomatischer 
Plattenspieler im Midi-Format 


E Automatische Tonarmrück- 
führung $ Gleichspannungs 


er Plattenspieler im 


tE Magnetisches 
t-System i System 
r über Midi- Servomotor # Magnetisches | 


Tonabnehmer-System 








w 











UD-901 Ultra-kompaktes HiFi-System 


B-B9 Endstufe mit Grahic Equalizer # 2 x 42 Watt DIN (1kHz) an + Ohm, 
Präsenzlautsprecher: 2% 29 Watt DIN (1kHz) an 6 Ohm # Anschlüsse für 
Surround- und Centerlautsprecher # Vorverstärkerausgang für Subwoofer 


C-B9L Vorverstärker mit Tuner # Kenwood Soundmix-System W Digital 


Dolby Pro Logic # Dolby 3 Stereo 8 DSP mit 7 programmierten Klangeffekten 


U Al-Timer 820 UKW/MW/LW-Festsenderspeicher B IR-Fernbedienung 





UD- 75 1 M/ 70 1 Ultra-kompaktes HiFi-System 


B-B9 Endstufe mit Grahic-Equalizer # 2 x 34 Watt DIN (1kHz) an 6 Ohm 
Präsenzlautsprecher: 2x 10 Watt DIN (1kHz) an 8 Ohm # Anschlüsse für 
Surroundlautsprecher # Vorverstärkerausgang für Subwoofer 

C-B7L Vorverstärker mit Tuner l Kenwood Soundmix-System # Dolby 
Surround-Dekoder # DSP mit programmierten 5 Klangeffekten # Al-Timer 
E 20 UKW/MW/LW-Festsenderspeicher # IR-Fernbedienung 





UD- 55 1 M/50 1 Ultra-kompaktes HiFi-System 


B-B5 Endstufe mit Grahic-Equalizer # 32 Watt DIN (1kHz) 6 Ohm 
B Vorverstärkerausgang für Subwoofer # Speicher für 15 Frequenzkurven 





C-B5L Vorverstärker mit Tuner # Kenwood Soundmix-System # Al-Timer 
E 20 UKW/MW/LW-Festsenderspeicher # IR-Fernbedienung 


Kompakte Abmessungen, modernes Design, brandaktuelle Technik, 


bequeme Bedienung, Komfort erster Klasse und hervorragender Sound - 
das sind die Zutaten, aus denen die Kenwood UD-Serie entstand. 








DP-B9 CD-Spieler für UD-901 # 1-Bit D/A-Wandler # 20 Titelprogramm 


X-B9 Autoreverse-Doppelcassettendeck # Vollogiksteuerung # Dolby 
HX-Pro und B/C # CD-Aufnahmeautomatik CCRS # Auto-Bias 


LS-B9 Dreiweg-Lautsprecher # Integriertes Omni-Direkt-Zweiweg-System 





Einheit: mm Maximale Tiele 300 


DP-MB5 CD-Wechsler für UD-751M # 6fach CD-Wechsler plus Einzel- 
CD-Lade # 1-Bit D/A-Wandler # 32 Titelprogramm i Zufallswiedergabe 


DP-B5 CD-Spieler für UD-701 # 1-Bit D/A-Wandler # 20 Titelprogramm 


X-B7 Autoreverse-Doppelcassettendeck # Vollogiksteuerung # Dolby 
HX-Pro und B/C# CD-Aufnahmeautomatik CCRS # Auto-Bias 


LS-B7 Zweiweg-Lautsprecher # Integrierter Omni-Direkt-Lautsprecher 





Maximale Tiele 318 


DP-MB5 CD-Wechsler für UD-551M # öfach CD-Wechsler plus Einzel- 
CD-Lade # 1-Bit D/A-Wandler# 32 Titelprogramm # Zufallswiedergabe 


DP-B5 CD-Spieler für UD-501 # -Bit D/A-Wandler # 20 Titelprogra 





mm 


X-B5 Autoreverse-Doppelcassettend 


Pr i B/C E CD-Aufnahmea k CCRS 





uto-Bias 





LS-B5 Dreiweg-Lautsprecher # Magnetisch abgeschirmt 





jeck E Vollogiksteuerung # Dolby HX- 









UD-351M Ultra-kompaktes HiFi-System 


A-B3L UKW/MW /LW-Receiver mit Grahic-Equalizer # 2 x 28 Watt (DIN 
6 Ohm) E Regelbare Baßanhebung (Natural Bass) # equenzbänder 
 Spektrumanalysator # Speicher für 10 Frequenzkurven # 20 Festsender- 
speicher E Vorverstärkerausgang für Subwoofer # IR-Fernbedienung 


X-MB3 Doppel-Cassettendeck und CD-Wechsler für UD-351M # 6fach 
CD-Wechsler plus Einzel-CD-Lade # Zentralangeordnetes CD-Laufwerk 














Maximale Tiele: 307 (UD-351M) / 280 (UD-301) 


E 1-Bit-D/A-Wandler # 32 Titelprogramm # Zufallswiedergabe # Vollogik- 
euerte Autoreverse-Laufwerke # Musiksuchlaufsystem (DPSS) # Dolby 
CD-Aufnahmeautomatik CCRS # CRLS-Funktion 


LS-B3 Zweiweg-Lautsprecher # Magnetisch abgeschirmt 





UD-302 Ultra-kompaktes HiFi-System 


RXD-C3L Receiver mit Graphic-Equalizer, Cassettendeck und Karussell- 
CD-Wechsler E 2 x 33 W (DIN, 6 Ohm E Komfortable und einfache 
Bedienung durch das “Easy Operation“-Tastensystem B “Endlos“ 
Wiedergabefunktion für CD und Cassette # 7-Band Spektralanalysator 

E 4 vorprogrammierte Frequenzkurven E Sound-Prozessor mit 3 Klang- 
effekten (Arena, Jazz-Club, Stadium) und Karaoke-Funktion (Hitmaster) 

8 Natürliche Baßanhebung # 20 UKW/MW/LW-Festsenderspeicher 

A 3facher Karussell CD-Wechsler # 32 Titel-Programmspeicher mit 


Musikkalender # Vollogikgesteuertes Doppel-Autoreverse-Cassettendeck 

E Dolby B NRE Musiksuchlaufsystem (DPSS) # Bandüberspielungen in zwei 
Geschwindigkeiten # Timer # IR-Fernbedienung 

LS-C3 Dreiweg-Lautsprecher # Dreiweg-Lautsprecher mit 130 mm 
Tieftöner, 4,5 cm Hochtöner und 2 cm “Super"-Tweeter # Magnetisch 
abgeschirmt für den Einsatz in unmittelbarer Nähe eines Fernsehgerätes 








P-100 
Halbautomatischer 
Plattenspieler 





B Kompakter Halbautomat, passend zu allen Mini-Anlagen (UD-Serie) 


E Integrierter Entzerrervorverstärker (zu/abschaltbar) # Anschließbar an 
gang (AUX, etc.) der Mini-Systeme $ Präziser Riemenantrieb 





Hochpegeleing 
B Zwei Geschwindigkeiten (33/45 U/min.) 








DM-B9 


Mini-Disc-Recorder 




















E Datenkompressionsverfahren ATRAC E Optischer Ein/Ausgang 
Digitalüberspielungen mit Serial Copy Management System (SCMS) 
B Front-Lade-Systeme B Schneller, direkter Titelzugriff 8 TOC-Editer- 
Funktion der Titel B Titelprogrammwiedergabe U Erschüt 


starkes Gehäuse E Steuerbar über Fernbedier 














I > 





Rundumstrahlender Lautsprecher/ 
Lautsprecherständer 

E Präsenz-Lautsprecher zur Erweiterung des Midi- 
Systems # Rundumstrahlendes Zweig-Wegsystem 
8 10-Zentimeter großer Tieftöner und 25 
Millimeter-Hochtonkalotte # Lautsprecherständer 
SR-WB7 separat erhältlich 





Superwoofer 

8 37 Watt Ausgangsleistung # 200-mm-Konus- 
lautsprecher # SSB-Schaltung („Super Subsonic 
Bass“) zur synthetischen-Erzeugung zusätzlicher 
Baßtöne # Alle Funktionen fernbedienbar 

E Lautstärkeregelung über Fernbedienung # Drei 
wählbare Übernahmefrequenzen (60/90/120 Hz) 
8 Elektronischer Lautstärkeregler 


CDM-600 





Center-Lautsprecher 

E Center-Lautsprecher für Dolby Pro-Logic- 
Surround-Sound # 60 Watt Musikbelastbarkeit 

E Zweiweg-System mit zwei 9-Zentimeter-Tieftöner 
und einem Hochtöner # Verdeckte Anschlüsse auf 
der Rückseite 





SRM-400 
Rack für Midi-Systeme 


8 Stabile Konstruktion # Tür und Deckel aus Glas 
E Rollen # Abmessungen (B x H x T). 
412 x 980 x 438 mm 


CDM-608 





e 


CM-5ES/SR-CM7 


Surround-Lautsprecher . 


Lautsprecherständer 

E Surround-Lautsprecher für die hinteren Kanäle 
8 40 Watt Musikbelastbarkeit # 10-Zentimeter 
großer Breitband-Lautsprecher # Geringe 
Abmessungen # Stabiler und vibrationsfester 
Dreifuß SR-CM7 separat erhältlich 


SRX-200 d 


Rack für Mini-Systeme 
E Schwarzes Finish # Glastür # Rollen 
E Abmessungen (B x H x T): 317 x 915 x 385 mm 


á 





Zusätzliches CD- Zusätzliches CD- 
Magazin Single-Magazin 
OPTIONEN 
UD-Serie 


SW-700 


UD-751M 


cs-6 CM-5ES SR-CM7 














SRX-200 


CDM-600 CDM-608 











KENWOOD IM TEST 


Zeitschrift Bewertung 
HIFI VISION 2/94 


STEREO 


Gut bis sehr gut 
Exzellent 


Auszeichnung/Zitat 


„Ultrasolide* 





STEREOPLAY 
L-1000C STEREO 5/90 


Absolute Spitzenklasse 


Spitzenklasse 





AUDIO 3/90 Oberklasse 





STEREOPLAY 10/90 
STEREO 5/90 


Spitzenklasse III 


L-1000M Spitzenklasse 





AUDIO 3/90 Oberklasse 





STEREOPLAY 10/90 
STEREO 5/90 


Spitzenklasse I 


L-1000D Absolute Spitzenklasse 





AUDIO 3/90 
STEREO 11/90 
HIFI TEST 3/93 
STEREO 4/94 


Spitzenklasse 
Spitzenklasse 
KA-V8500 
KA-7050R 


Sehr gut 
Sehr gut 





HIFI TEST 2/94 Sehr gut 
STEREO 2/94 
STEREO 3/94 Sehr gut 


KA-5050R 
KT-6050 





STEREOPLAY 4/94 
STEREO 11/92 


Absolute Spitzenklasse 


KT-3050L Angehende Spitzenklasse 


„Testsieg“ 





HIFI TEST 3/94 Gut bis sehr gut 





HIFI VISION 12/92 Gut bis sehr gut 





STEREOPLAY 8/93 
STEREO 5/92 


Spitzenklasse I 


KX-90505 Absolute Spitzenklasse 


„Testsieg“ 


an 





STEREOPLAY 5/92 
HIFI VISION 10/92 


Spitzenklasse I 


KX-9050 Klang: Sehr gut 


Ausstattungsnote: Hervorragend 


KX-70505 STEREO 2/94 Gut 


Referenz 


D 


KX:5050 STEREO 1/93 Obere Mittelklasse cenn 
KX:3050 HIFI TEST 4/93 Gut 


DP-7050 STEREOPLAY 2/93 Absolute Spitzenklasse II 


Referenz 





STEREO 9/93 Sehr gut 


DP-5050 STEREOPLAY 11/93 Absolute Spitzenklasse II 


„Tatsächlich gibt es... wohl kaum einen 
besser verarbeiteten Player“ 





HIFI VISION 2/94 Gut 
HIFI TEST 11-12/92 
STEREO 1/94 


DP-3050 
HD-1000 


Sehr gut 





HIFI VISION 1/94 
HIFI TEST 1/94 
STEREOPLAY 11/93 


Gut bis sehr gut 


LS-700G Spitzenklasse III 


LS-500G STEREOPLAY 11/93 Obere Mittelklasse I 


„High End-Mini“ 
„Die Kompakte“ 


„Klang: Gut - Sehr gut“ 
Verarbeitung: Sehr gut“ 





HIFI VISION 12/92 
HIFI TEST 1/93 Gut 


Sehr gut 





Referenz 
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NE EEE 
CD-SPIELER DP-7050 DP-5050/DP-5050 (TG) DP-3050 DP-2050 DP-M7750 DP-M6060 DP-R4060 
A 























Frequenzgang 4Hz-20kHz. 20.598 4Hz-20kHz 20.508 4Hz-20kHz 21008 AHz-20KHz. 21008  4Hz-20kHz 21098 BH2-2OWAz 21008 4Hz-20kHz 21098 
Geràuschspannungsabstand >105 48 >10 >103 dB >% 08 >% dB >% 8 >% dB 
Gesamikhrriaktor <0.001% <0.0015% <0,002% <0,005% <0.005% <0.005% <0.007% 
Kanaltrennung >100 dB >90 >% dB >XIB >08 >% d8 >% 08 
Gleichlautschwankungen Unter Meßbarketsgrenze Unter Meßbarkeitsgrenze Unter Meßbarkeilsgrenze Unter Meßbarkeilsgrenze _Unter Meßbarkeitsgrenze Unter Meßbarkeiisgrenze Unter Meßbarkeilsgrenze 
Analogausgang/Impedanz 
Fest 2.0V10.4 kQ 2010.4 Q 2.0VI1 a 12VI26K0 20V/3,3K0 

/- 


20V13,3K0 Z0VI3,IKR 
pran -i= 

















































































































0~20V11 10 0~20V/1.1 KQ 0-20VI1.1K0 0.24-1.2V/33K0 
Digitalausgang (optisch) -15d8m~ -2198m _ _ -15d8m~-21d8m  -15dEm--ZidEm — - -= = 
D/A-WANDLER 
Quantisierung TE TS TB8 TSt TE T8 TS 
Oversamping (Digialiten) Bis (952.8 kHz) fs 852,8 kHz) SiS 052.8 kHz) Ss (352.8 KHZ) 815 852.8 kHz) Bis 052.8 kHz) Bis 526 kH) 
ALLGEMEIN 
Leistungsaufnahme (W) EJ 15 12 12 5 15 10 
Abmessungen. BIH/T (mm) 440127318 44012718 4401108262 4401107261 44011247368 44011287368 440128397 
Gewicht (neto. kg) 68 62 37 33 54 54 50 
CD-SPIELER DP-1050 DP-97 DP-M87 
Frequenzgang SH2-20KH2. 2108 BHZ-20KHz. SHZ-20KHz, #108 
Geräuschspannungsabstand >94 dB >94 d8 >% d8 
Gesamikirrtaktor <0.05% <0.005% <0.005% 
D/A-WANDLER 
Oversampling (Dignaliten) Bis (52.8 KHZ) BIS (352.8 kHz) 8s 0952.8 KHA 
ALLGEMEIN 
Tæstungsauinahme (W) 12 12 = 
Abmessungen, BIHIT (mm) 44011077261 36089353 36089353 
Gewicht (netto, kg) 33 29 21 
CD-SPIELER L-1000D L-D1 VORVERSTÄRKER L-1000C ENDVERSTÄRKER L-1000M 
Gesamtkirrliakor 0,00% 120 M2-20 Verstärker 
Frequenzgang 2Hz-20KHz, +02dB 4H2-20KHz. 0.208 - kHz 5V) ee SWIN 
Geràuschspannungsabstand_> 107 dB >108. 08 reout t 
A <0.0015% as Au nz L IN, TR E AeL 
10898 31098 „_Smmersch Aspmmeiisch 2V 1000 1V11000. Dynamische Go OKER 
Frequenze Ausgangsestung 20) MOWKa RY 
Gleichlaufschwankungen EB mebarkeits- Unter Meßbarkeitsgrenze PHONG MANCH 20Hz~20khz. 20,208 Gesamtkrrlaktor (8.0) 0.004% 
Tnagnngenafnpedan: AOVEOD Z5V01R IE re cancr pp A 
20V/400 Geräuschspannungsabstand Impedanz 
(Asymmetrisch) (IHF-'66/DIN) Ormea Aapa 0V1 WIV TG 
usgang[opischh - 15 dem ~ - ZidEm -15 dam A dem RECUSA oe sepeg peenis 
PHONO (MC) 65.08 +0.-3dB 
DIA-WANDLER Symmetrisch Asymmetrisch 100 dB 100 dB Damua Em To 
Danse — Gm ME OOOO FECOUT Me DZ 
Oversamping As (176.4 KHZ) Bis (052.8 kH2) Engangsemplindichkei 150 mV/220 Q (HF-'66) 
ALLGEMEIN Impedanz Symmetrisch Asymmetrisch 125 d8 11508 
‚eistungsaulnahme (W) 20 40 Leistungsaufnahme (W) EJ Leistungsaufnahme (W) 500 
‚Abmessungen, BIH/T (mm) _ 44011317387 47611281430 ‚Abmessungen, BIH/T (mm) 4401977398 Abmessungen, BIH/T (mm) 44011667446 
Gewicht (neto, kg) 140 20.0 Gewicht (neto, kg) 90 Gewicht (netto. kg) 270 
VERSTÄRKER KA-7050R KA-5050R KA-4050R (TG) KA-4060R KA-3060R KA-2060R KA-1030 
Nennleistung 
an Ag (DIN, 1 kHz) 175W + 175 W 140W + 140 W 90W + W SOW + 90W 80W+80W 65W+65W 65 W + 65 W (8 Ohm) 
Dynamische. (20) 36OWIRa ZIOWKa 10 WKa 120 WKa (40) SO WKa (40) TOWKa (40) = 
ArT ia A E 200.008% 0.04% 0.06% 0,06% 006% 0.06% 0.06% 
Frequenzgang 5 Hz- 100KHz. +0,-3d8 5Hz-100 kHz. +0,- 308 5Hz-100KHz. +0.-30B SHz-SOKHz. +0,-30B SHZ-100KHz, +0,-308 SHz-100KHz. +0.-3dB 10Hz-60kHz +0,-3dB 
Dampfungstaktor (80) 250 (50 Hz) 220 (50 Hz) 200 (50 H2) 4060 HA) 3060 Hz) ELA ETC] 
Geräuschspannungsabstand (IHF 66/DIN) 
PHONO (MM) 87 dB/68 dB 87 d8/58 dB 87 9B/58 08 88 48/63 dB 76 dB/61 dB 7598/61 dB 75 dB157 B 
PHONO (MC) 69 dBi— 68 dB/— 67 dB/— 68.08 -1- =i- -i= 
LINE 102 48170 dB 104 68/59 dB 104 08/59 dB 105 98/63 d8 103 48/63 48 103 dB/63. dB 100 98/59 dB 
REC OUT Eingangsemplindichkei) 200 mV/220 0 200m0 N 200 mVI300 0 2O MVITA 200 MV600R 200 mV/600 t DOM 
Impedanz 
Loudness +6. (100 Rz) +6.08 (100 Hz) +6. dB (100 Hz) +68 (100 Hz +68 (100 Hz) +648 (100 Hz) +88 (100 HA 
+3 0B (10 khz) +3dB (10 kHz) +3 dB (10 kHz) +3 0B (10kHz) +3 dB (10 KH) +308 (10 kHz) 
Testungsaulnahme (W) 350 270 220 20 190 170 150 
Abmessungen, BIH/T (mm) 44011631403 44011471403 44011371345 440/1377351 44011337303 44011337303 44011371281 
Gemcht (netto. kg) 154 120 85 79 70 65 67 
venst O O O IM A-97 
Nennleistung (4 Q DIN) 200 W + 200W Nennleistung 
Dynamische Ai ng (2m) 420 WKa Vorne: Stereo (DIN, 8 Ohm) 85 + 85 Watt 
Gesamiklıfaktor bei an (20 H2 - 20 kHz. 8 0.05% Surround (HF, 8 Ohm) 65 + 85Watt 
Fr JH- 100k 4023ga. M'e: (HF, 1 kHz. 8 Ohm) 25 Watt 
Teengaa ELIE, Liten: (IHF, 1 kH, 8 Ohm) 25 + 25 Watt 
Dömplungstakor BM IWO 6OHA OO Ormni(iHF.1kH2.BOhm) 25 + 25 Watt 
Geräuschspannungsabstand (IHF-'66/DIN, 50 mW) Gesamikirrlaktor (8 Ohm) 0.08% (20 Hz- Hz) 
PHONO (MM) 92 98173 0B 5 — 
PHONO (MC) 78 B1— requenzgang 20 Hz-50 kHz . 
INE (Syrmmetisch) 95 9817598 I 
UNE (Asymmetrisch) 110 dB175 dB Geräuschspannungsabstand. unbewertet (IHF-'66/DIN} 
Tesungsaunahme (W) 200 PHONO (MM) LINE (CD) 7208/60 0B 90 dB162 dB 
Abmessungen, BIHIT (mm) 47611631469 MTE PoETo 
CAA 275 Höhenregler +10.dB (10 kHz) 
= Abmessungen. BIHIT (mm) 3601129/378 
Gewicht (netto, kg) 11.3 
PLATTENSPIELER KD-8030 KD-492F P-100 P-78 P-38 
Aninebsn — _ÜoarzPliDrekanineb __Hiemenaninb _______fiemenaniib ______Miemenaninieb —  Fiemenarireb 
Motor Gleichstrom-Servoläufer Gleichstrom-Seruoläuler Gleichstrom-Servoläuter Gieschstrom-Serwoläuler Gleichstrom-Servöläuler 
Durchmesser 331/38 45 UpM 331/38 45 UpM 331/38 45 UpM 331738 45 UM 331/38 45 UM 
Glechlaulschwankungen 0.02% (WAMS)IO.03% (DIN) 0.05% (WRNS) 0.05% (WANS) 0.05% (WANS) 0.05% (WAMS) 
Rumpeigeräuschspannungsabstant >80 dB (DIN, bewertet) >68 dB (DIN, bewertet) >68 dB (DIN. bewertet) >68 dB (DIN, bewertet) >68 dB (DIN. bewertet) 
Bauart „Hörmiger Rohrtonarm mit ‚Gerader Rohrtonarm Gerader Tonarm ‚Gerader Tonarmı Gerader Tonarm 
Gegengewmcht und 
ElA Steckanschluß 
Effektive Tonarmlänge 245 mm 222 mm 
Gerader Tonearm - T4P-Anschluß (V67BL) 
Ersatznadei - N 
Lestungsaulnahme (W) 3 5 -= 
Abmessungen, B/H/T (rmm) 4011821410 4401 106/390 2701877315 
Gewicht (neno, kg} 13.7 34 19 











































































































tequenzen der Frequenzbänger 16.32.69, 125. 250, S00. IK 2k 4k, 20, 63. 98, 160. 250, 400, 625, 1K,1.5K, 60. 150.400. 1K.24K GR 1 60.150.400, 1K.24K 6k 15k 
(H2) Bk 16k.32k 25k 39k 63k. 10k 16k 
Regeibereich 21208 z +128 +120B/260B z10dB/72208 
Eingangsmpedanz 50 a7 790 Aaron 
_Maxmale Ausgangsspannung — OVDHTOOE)  _ — 97V 3.7 V (DHT 0.039%) 45V 
e O Ua BU TORE U UM 0 
Geräuschspannungsabstand 10508 10098 100.48 9228 
Abmessungen. B/H/T (mm) 440/1631350 4401148/376 4401971277 440/89/250 
Gewicht (netto. kg) 62 50 36 29 
zz» 
EQUALIZER GE-970 GE-28 
+12 Eg 
Maximale Ausgangsspannung 7V > 
Gesamtkiirrtaktor <0.006% (1 kHz) <0.03% (1 kHz) 
Frequenzgang T0Hz-TOKHz. £308 15Hz-50KHz, 9598 2398 
100 4B ET 
Schetelirequenzen der 40.63. 98, 160, 250, 400.625, 1k 1,5k 60.150.400, 1K.24K.6k 15k 
Frequenzbänder (Hz) 25k,3.9k. 63k 10k, 16k 
Abmessungen. B/H/T (mm) 36011197357 360/897300 
Gewicht (netto, kg) 42 23 
mt erinnere een ae a a a a 
RECEIVER KR-V7060 KR-V6060 KR-A5060 KR-A4060 KR-A3060 
Nennleistung Stereo DNAO)_ _ ____ OWeIO"  TODWeTOW WWW 2 SSW3W OWEN 
Surround-Ausgang (IHF, 1 kHz. 80) 

Vorne 100W+100W 70 W+70W _ - = 

Mitte 10W 70W - - = 

Hinte 25W+25W 2W+20W - - = 
Gesamtkirrlaktor (20 Hz-20 kHz. 80) 0.06% (50W) 0.06% (50W) 0.01% (1 kHz. 50W) 0.019 (1 kHz. 40W) 0,03% (1 kHz, 25 W) 

(UNE) 10Hz-50KkHz. +0.-3 98 10Hz~50 kHz. +0,-3 08 1042-50 kHz, +0.-308 10 Hz~50 khz, +0.-3 dB 10Hz~50kHz, +0.-3 d8 
Geräuschspannungsabstand 
(IHF-'66/DIN, 50 mW) 

PHONO (MM) 76 98/56 08 75 98/56 0B 156 dB 156 dB —15608 

UNE 100 08157 dB 100 68/57 dB —157 dB 15708 -157 d8 
Engangsemplindichketimpedanz 
PHONE (MM) 25 mV/47 kQ 25mviarıa 2.5 mvI47 Q 25 mVvia7 kn 25mVIA7 kO 

LINE 200 mV147 kQ 200 mV/47 k 200 MV/47 KQ 200 mv/47 kQ 200 mVI47 kQ 
VIDEOTEIL 
Ausgange/Eingänge TVs. 750 1 Vss, 750 = = = 
UKW-EMPFANGSTEIL 
Eingangsempfindlichkeit (DIN. 75.0) 

Mono/Stereo 1,1 p145 pV 11 pV/45 pV 1.1 uV145 V 1.1 V145 aV 1,3 pV/40 yV 
Frequenzgang 30Hz- 15 kHz, 30Hz- 15 KHZ 30Hz ~ 15 kHz, 30Hz 15 kHz, 30 2-15 kHz, 

+05,-3,00B +0.5.-3.0 98 +0,508,-20d8 +0,508,-2008 +0.,508,-2.0dB 
Gesamtkirrfaktor (DIN, 1 kHz) 

Mono/Stereo 0.2%/0,7% 0.2%/0.7% 0.15%/0.5% 0.15%/0.5% 0.2%10,7% 
Geräuschspannungsbstand (DIN 1 kHz) 

Mono/Stereo 65 d8/58 dB 65 dB/S8 dB 68.0B/61 dB 68 08/61 dB 65 98/58 dB 
Glechwellenselekton 308 308 2208 2248 308 
MW-EMPFANGSTEIL 
Eingangsempfindichkei (DIN) 12 pV (500 VI) 124V (500 Vim) 12 aV (400 uVIm) 12 aV (400 „VIm) 12 AV (500 „V/m) 
‚Geräuschspannungsabstand 46 08 46.08 5008 dB 46 dB 
‚Spiegeltrequenzunzunt Er] 3008 3008 3098 3098 
ALLGEMEIN 

nahme (W) 30 260 230 190 120 
Abmessungen, BIH/T (mm) 44011437401 44011431338 44011331379 44011331379 44011291284 
Gewicht (netto. kg) 120 95 90 8,1 57 
TUNER KT-6050 KT-3050L/KT-3050L (T6)_ KT-1060L T-76L L-1000T 
UKW-EMPFANGSTEIL 
Eingangsempfinichkeit (DIN) 

Mono/Stereo 0.95 V135 pV 08 V128 V 1 pV/40 V 0.6 V125 pV 0,7 pVI25 yV 
Frequenz 30Hz- 15 kHz. +05, -0dB 3OHz-15KHz. +05. -158  WHz-15kHz +05, -20B SOHz-15KHz. +05.-350B  20Mz- 15 kHz £0598 
Gesamtkirrlaktor (DIN) 

Mono/Stereo 0.009%10.2% 0.05%10.2% 0,29610,7% 0.3%/0.8% 0,005%/0,02% 
Geräuschspannungs-abstand 

Mono/Stereo (DIN) 8308175. dB 71 08166 dB 65.08158 dB 70 48/63 9B 78 98/68 dB 
Stereokanaltrennung (DIN. 1 mV, 1 kHz) 

Breite ZF 50 dB (£300 kHz) 55 dB (+300 kHz} = = 73.08 (+ 400 kHz) 

Normal -= - 64 dB (2300 kHz) 64 9B (+300 khz) - 

Schmale ZF 60 dB ( +200 kHz) 65 dB (+200 kHz) - - 80 dB (+ 300 kHz) 
MW-EMPFANGSTEIL 
ngangsempfindichkeit 
3 MW 10 pV (300 pvm) 15 pV (400 pV/m) 12 pV (500 pwm) 13 pV (500 pY/m) z 

iW - 20V 22V 22V - 

ALLGEMEIN 

Lestungsaufnahme (W) 25 12 10 = 35 
Abmessungen. BIH/T (mm) 4401987331 4401981283 4801751245 360/891370 440/97/40 
Gewicht (netto. kg) 45 31 22 26 34 
SURROUND PROZESSOR $$-3300 

Nennleistung (RMS, 1 kHz, 8 Q) 

Mine 35W 

Hinten 15W+15W 
Gesamtkirriaktor (20 Hz -20 kHz.8 0) 0.08% 

Frequenzgang 10Hz-40kHz. +0, -308 
Geräuschspannus ET] 
Eingangsempfinglichkeitimpedanz 200 mV/47 x 
Lestungsautnahme (W) EJ 

Abmessungen, B/H/T (mm) 4401997285 





Gewicht (netto, kg) 56 
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n regnen sinus skin E S N 
CASSETTENDECKS KX-90505 KX-9050 KX-7050$ KX-7050 KX-7030 1O-5050/10-5050 (TE) KX-3050 KX-3030 KX-5550 
HF-Vormagneisterung 210kHz ZIO kHz 210 kHZ ZI0KHz ZIORHz TOM o T0SKHZ T05 kHz 
Kopfbestückung 

Aufsprech/ ‚Amorphous-Alloy:  Amorphous-Alloy- Amorphous-Alloy-  Hartpermalloy- Hartpermalioy- Hartpermalloy Hartpermalloy Hartpermalloy Hartpermalloy 
Wiedergabe Don ROT, ‚Kombikopl mit PCC- Fe ‚Kombikopf mit PCC-  Kombikopi mit POC- 
OCC-Spule OCC-Spuie OCC-Spule OCC-Spule 
Löschkopl Doppelspalt-Ferritkop! Doppelspal-Ferntkopt Dopoelpat er! Doppelspalt-Ferntkopl Doppelspalt-Ferritkopt Doppelspalt-Ferriikopl Doppelspalt-Feritkop! Doppeispalt-Feritkopt Doppelspalt-Ferritkopt 
mit Sendustschutz mit Sendustschutz mit Sendustschutz 
Motoren FG-Servo-Direktan-  FG-ServoDirektan- Elektronisch Elektronisch Elektronisch Elektronisch Elektronisch Elektronisch Elektronisch 
trieb für Capstan, trieb für Capstan, geregeer geregeter geregelter geregelter geregelter geregelter geregelter 
‚Gleichstromläuferx2 Gleichstromläufer «2 Gleichstrom- Gleichstrom- Gleichstrom- Gleichstrom- Gleichstrom- Gleichstrom Gleichstrom 
(Wickelteller & (Wickelteller & läuler «3 läuferx 3 läuter «3 läufer x 3 Käufer «3 läufer x 2 Kufer x3 
Mechanik) Mechanik) 
Frequenzgang 
Normalband 20 Hz~ 19 kHz, 20 Hz ~ 19 kHz, 20 Hz~ 18 kHz. 20 Hz~ 18 kHz, 20 Hz~18 kHz. 20 Hz-17 kHz. 20H2~17 kHz, 20 Hz~ 17 kHz. 20 Hz ~ 16 khz, 
t308 t308 +3d8 t3dB 2308 2308 +308 +3d8 2308 
CrO? Band 20 Hz- 19 kHz. 20 H2-19 kHz, 20 Hz~ 19 kHz, 0 Hz-19khz, 20 Hz-19kHz. 20 Hz-18KHz. 20 Hz~ 18 kHz. 20Hz~ 18 kHz. 20 Hz- 17 kHz, 
+308 t308 +308 +308 t308 t38 2308 2308 +30B 
Reineisenband 20 Hz~22 kHz, 20Hz~22 kHz, 20 Hz-22 kHz, 20 Hz=20 kHz, 20 Hz-20 kHz. 20 Hz-19 kHz. 20 Hz- 19 kHz, 20 Hz- 18 kHz. 20 Hz ~ 18 kHz. 
+308 +308 +3dB +3dB +308 #308 t38 ż3d8 2308 
Signal-Rauschabstand 
mit Dolby S 80 dB (Reineisen) - 81 dB (Reineisen) - - _ = =- - 
mit Dolby C 75 dB (Reineisen) 75 dB (Reineisen) 78 dB (Reineisen) 76 dB (Reineisen) 75 dB (Reineisen) 73 dB (Reineisen) 73 dB (Reineisen) 73 dB (Reineisen) 73 dB (Reineisen) 
mit Dolby B 67 dB (Reineisen) 67 dB (Reineisen) 69 dB (Reineisen) 68 dB (Reineisen) 67 dB (Reineisen) 67 dB (Reineisen) 67 dB (Reineisen) 67 dB (Reineisen) 66 dB (Reineisen) 
‚ohne Dolby 59 dB (Reineisen) 59 dB (Reineisen) 60 dB (Reineisen) 59 dB (Reineisen) 59 dB (Reineisen) 58 dB (Reineisen) ‚58 dB.{Reineisen) 58 dB (Reineisen) 58 dB (Reineisen) 
Klirrtaktor (Reineisen) <0,7% (1 kHz) <0.7% (1 kHz) <1.16 (315 Hz) < 1.6% (315 Hz) <0,7% (1 kHz) <1,M (315 Hz) < 1.9% (315 H2) < 1,9% (315 Hz) <30% 
„Gleschlauf- 0.024% (WRMS) 0.024% (WRMS) 0,055% (WRMS), 0,055% (WAMS), 0,45% (WRMS) 0,05% (WRMS), 0,05% (WRMS). 0.05% (WRMS), 0,07% (WRMS), 
‚schwankungen 20.055% (DIN) +0,055% (DIN) +0,16% (DIN) +0.16% (DIN) 0,14% (DIN) 0,14% (DIN) #0.14% (DIN) 20,2% (DIN) 
Eingangsempfind- 
lichkeil/Impedanz 
LINEx2 T7,5mVISO kN 77,5 mV/50 kl 100 mV/47 KQ 100 MV/47 Q 100 mV/47 KQ 100 mV/a7 KA 100 MV/47 Q 100 mV/47 KQ 100 mV147 Q 
Ausgangspegel/ 
Impedanz 
UNE x2 490 MV/1 kn 490 MV1 KQ TISNO R TTS mN O 775 mV/1,0 Q 775 mV Q T75 mV kQ TSN kn TISNA 
Kopfhörer x 1 23 mWwIB R 23mwisn 23mwI32n 23mWwi32n 23mwi32n 0,75mwißn 0,75mWwison 0,75mwisn 1,1mwi320 
Leistungsaufnahme (W) 35 3 36 % 24 22 2 2 22 
Abmessungen, 
BIH/T (mm) ‚4401138/328 44011381328 44011271326 440/1271326 440/1271324 44011271277 ‚44011271277 44011271277 44011271277 
Gewicht (netto. kg) 75 73 58 54 51 44 44 48 34 
DOPPELCASSETTENDECKS KX-W8060 KX-W6060 KX-W4060 X-87 
HF-Vormagneisierung TOSKHz 1 EISA TOS kZ 
Koplbestückung 
Autsprech/Wiedergabe Hartpermalloy (A) Hartpermalloy Hartpermalloy 
(beide Laufwerke) ‚Amorphous-Alloy (B) (beide Laufwerke) 
Löschkopf Doppeispak-Fernt Doppelspalt-Ferrit Doppelspalt-Ferrit Doppeispalt-Ferritkopf 
(beide Laufwerke) {Laufwerk B) (Laufwerk B) 
Motoren Elektronisch Elektronisch Elektronisch Laufwerke A: x 1 
geregelter geregelter geregelter Laufwerke B: x 1 
Gleichstromläufer x 2 Gleichstromläufer Gleichstromläuler 
(beide Laufwerke) (beide Laufwerke) (beide Laufwerke) 
Frequenzgang 
Normalband 20 Hz- 18 kHz, $3 d8 20 Hz~ 18 kHz, +3 08 20 Hz- 18 kHz, £3 d8 20 Hz~ 18 khz, £3 08 
CrOz Band 20 Hz~ 19 kHz.£3 08 30 Hz~ 18 kHz,+3 dB 30H2z~ 18 kHz, +308 30 Hz~ 19 kHz, 23 d8 
Reineisenband 20 Hz- 20 kHz, +3 dB - - 30 Hz-20 kHz, +3 08 
Geräuschspannungsabstand 
mit Dolby C 72 dB (Reineisen) 75 dB (CrO?) 75.08 (CrO2) 7508 
mit Dolby B 65 dB (Reineisen) 67 d8 (CrO2) 67 dB (CrO2) 6608 
ohne Dolby 57 dB (Reineisen) 58 dB (CrO2) 58 0B (CrO2) 5808 
Khrriaktor <06% < 1.0% (315 Hz) < 1,0% (315 Hz) <0,7% (315 Hz) 
{normalband, 1 kHz) 
Gleichlaufschwankungen 0,06% (WRMS). 0,08% (WRMS). 0.08% (WRMS), 0.08% (WRMS), 
£0.18% (DIN) £0.28% (DIN) +0,28% (DIN) +0,16% (DIN) 
Eingangsempfindlichkeit/Impedanz 
LINEx2 77,5mVI5O KR 122,8 MV4? KQ 122.8 mVI47 KQ 77.5 ISO Q 
Ausgangspegel/impedanz 
UNEx2 390 mMV/1.9 KA 775m0 R 775 mV. kQ 388 mV/2.0 k0 
Kopfhörer x 1 02mVi8n 0,5mVI320 0,5mV/32n =- 
Leistungsaufnahme (W) 35 20 20 22 
Abmessungen. B/H/T (mm) 44011371269 440/137/269 44011371269 36011197383 
Gewicht (netto, kg) 49 42 42 38 
LAUTSPRECHER LS-10006 LS-700G LS-500G LS-300G LS-150F LS-97 
Prinzip 3-Weg-Laı 3-Weg-Lautsprecher 2- her 2- -Lautsprecher 3-Weg-Lautsprecher 3-Weg-Lautsprecher 
Bauart Baßreflexbox Baßrellexbox Baßreflexbox Baßreflexbox Baßrellexbox Baßreflexbox 
Musikbelasbarkeil (W) 160 120 100 60 80 110 
Ubertrar h 35 Hz~22 kHz 40 Hz-22 kHz 40 Hz-22 kHz 45 Hz-30 kHz 55 Hz-20 kHz 35 Hz-20 kHz 
Impedanz An An 40 80 30 an 
Schalldruckpegel 87 dBIW bei im 83 dB/W bei 1 m 87 dB/W bei im 82 dB/W bei im 87 dB/W bei im 88 dBIW bei im 
Lautsprecherchassss 
Tiellöner 250-mm-Konus 200. mm-Konus 160-mm-Konus 150. mm-Konus 160-mm-Konus 200. mm-Konus 
Mitteltöner 130-mm-Konus 100-mm-Konus - - 65:mm-Konus 100-mm-Konus 
Hochtöner 25-mm-Kalotte 25-mm-Kalotte 25-mm-Kalotte 28-mm-Kalotte 10-mm-Kalotte 25-mm-Kalotte 
Übernahmelrequenzen 160 Hz. 2 kHz ‚300 Hz, 1,6 kHz 15KHz 15KHz 1.5KHz. 10 kHz ‚800 Hz, 4 kHz 
Frequenzweiche Butterworth Butterworth Butterworth Butterworth -= = 
Gehäuselurnier Echtholzturnier Thermoplastisches Thermoplastisches Thermoplastisches Gehausefinish mit - 
Laminat Laminart Laminat Holzmaserus 
‚Abmessungen, B/H/T (mm) ‚346/1108/382 280/908/344 224/4421281 210/3481308 25017051247 2701545/230 
Gewicht (netto, 44,0 (pro Box] 26.5 (pro Box) 12.0 (pro Box) 7.8 (pro Bor) 3.1 (pro Box) 8:5 (pro Box) 
LAUTSPRECHER SW-700 CM-5ES CS-6 AS-7 AS-5 
Pinzpsysiem _______"AkiverSubmogler Veibereichslauisprecher 2. Weg 2Lauisprecher Akiviauisprecher _Akiiaulsprecher 
Bauart Baßreflaxbox Vollbereichs-Baßrellexbox 2-Weg Baßreflexbonr Vollbereichs-Baßrellexbox Vollbereichs-Baßreflaxbox 
Musikbelasbarkeil (W) = 40 60 5 5 
Ubernahmelreguenzen 60/90/120 Hz ischaltbar) — TkHz -= = 
Impedanz 6g 82 ag Bg an 
Schalldruckpegel = = = 92 BW [1 m) OBW (1 m) 
Lautsprecherchassis 
Tiellöner 200. mm-Konus 100-mm-Konus K-mm-Konus 100:mm-Konus, 70.mm-Konus, 
magnetisch abgeschirmt magnetisch abgeschirmt 
Mitteitöner - - - - - 
Hochtöner = -mm Konus - = 
Übertragungsbereich 23 Hz- 140 Hz 100 Hz- 20 kHz 80 HZ-20 kHz - zis 
Verstärkerleistung _ - 5.5 W(EIAJ) 3.5 W (EIAJ) 
- = - GS 12V GS 12V 
(Gleichstromeingang) (Gleichstromeingang) 
Ws 220 V150 Hz Ws 220 V150 Hz 
‚Abmessungen, BIH/T (mm) 29014761500 2301150166 3741125/353 1421/220/166 9511801130 


‚Gewicht (netto. kg) 10 2.2 35 == == 














































































































































































































HD-KOMPONENTENSYSTEM HD-1000 UD-KOMPONENTENSYSTEM UD-901 
1001 
Seusestung (DIN. 80. 1 kHz) 45 + 45 Watt VORVERSTARKER/TUNE) ERSTÄRKER/EQUALIZEI 
Gesamtkirrlaktor (20 Hz ~ 20 KHZ) 0.09% (20 W. 80) Onvest — —  WERSTÄRKERTEL OO 
Damplungstaktor 9050 Hz) O — 
Frequenzgang LINE (CD) 1OH2-80KH2. +098. -308 MAIN (DIN, 4 0) = 42 + 42 Watt 
Geräu: TIHF- 66) OMNI (DIN. 6.0} = 29 + 29Wat 
LINE (CD/CD DIRECT 100 98/103 dB SURROUND (81) 
Eingangsempfindlichkeit/impedanz LINE (CD) 250 mvia7 kQ Mitte = 25 Watt 
Hinten - 20 + 20 Wat 
TAPI B PREOUT NIN Gesamtklirriaktor 
m E RECIADAPTOR OUT SU 200 mV27OR 1.8 vioo n (AO Hz- 202) O0 (LW) 0.08% Kow.am 
Variable Frequenz Steuerbereich 40 H2-S0kH2 21008 Eingangsempfindichkei: 
ÄRA) __ MMi LINE 200 mVI47 KR 
Abmessungen. BIH/T (mm) _ Gewicht (kg) 270136346 76 MC 1.9 mVIA7 KO = 
CD-SPIELER De = MAIN-IN - 1.0 V247 KQ 
LEISTUNGSDATEN Frequenzgang 
Frequenzgang AHz-20KH2 LINE 40 Hz-100 kHz. +3 o8 - 
Geräuschspannungsabstand >10508 MAIN-IN - 20Hz- 70 kHz. +098. - 108 
-Siua _____ llOO U UUU Gerâuschspannungs- 
Dgatavsgang, opish _ =158m- -21 dam abstand (IHF-'66) 
BT E sa T0608 
MAIN: - 1 
Oversamping 80528 KHz) 
Leistungsaufnahme 12 Wan ER ETAST 
Abmessungen, SHM mm) Gewch [neno kaj 27008316 SE En Dre E 
Tkwaww- tonen eoo  TTT— —— 
UKW/MWIL\ T-1001L Eingangsempinalichkeit 
ei Mono 10V - 
Err (ON, 75M) MonoStereo 10V MWILW-EMPFANGSTEIL 
Frequenzgang 30 Hz-15Khz, +0.5 98, -308 Spann. s 
Gesamtkirrlaktor (DIN, 1 kHz) Mono/Stereo 0.2% 10,7% u ka WERE 
Geräuschspannungsabstand (DIN. bewerted) Mono/Stereo 65.dB/580B Eingangsempfindichkeit 
Stereotrennung (DIN) 40 08 (£300 kHz) MWILW 124722 V u 
Stereokanaltrennung (DIN) 64 dB (2300 kHz) EQUALIZER-TEIL 
MWILW-EMPFANGSTEIL Schettelrequenzen der = 63, 160, 400, 1k 2,5K. 
Eingangsempfindlichket MWILW 12 aV/22 pV Frequenzbänder 6.3k, 16 kHz 
Leistungauinahme 10 Wat Regelbereich = 21008 
Abmessungen BHI mm) Gewch pero. 2700032 30 omessungen B ao o U 
a T I 
Koplbestückung 
AufnahmeWiedergabe Löschen Hartpermalloy Doppelspak-Fernikopt TESTUNGSOATEN m 
Motoren Elektronisch geregelter Gleichtromläufer x 1 Frequenzgang 20Hz-20kHz. +098. - 1.508 
Frequenzgang 25 Hz-20 kHz, #3 dB (Reinessenband) Geräuschspannungs- 
mit Dolby C 73d8 abstand >93 08 
Kirrtaktor <3% Gesamiklirrtaktor <0.01% (1 kHz) 
Gieichlaufschwankungen #0.18% (DIN) / 0.06% (WAS) Digtalausgang. Optisch -15dBm- -21 dam 
L nahme 20 Watt D/A-WANDLER 
‚Abmessungen, BIH/T (mm) Gewicht (netto, ko) 27098328 46 Oversamping 8 (352,8 kHz) 
1001 ‚Abmessungen. BIH/T 2701851264 mm 
370 Gewicht (netto, J 20 
Scheiteifrequenzen der Frequenzbänder (Hz) 
bee a en en 160. 200, Er 315, 160, HF Vomagneiserung 1e 'ormagnetserung 105 kHz 
250,315. 400, 500, 630, 800, 1 k, 1.25 k, 1,6 k, fbestüch 
Höhen 2k 25k 315k 4k 5k 63k 8k, 10k, 125k, 16k iia » He AR 
Wählbare Schetelirequenzbrete (Oct) 3.2. 1.29, 12. 13,114 Löschen xi 
Gesamtkärrtaktor 0.003% Frequenzgang 35Hz- 18 kHz, +3098 
Maximale 9V (Reinesenband) 
Frequenzgäng 10 H2-7OkHz. +098. -398 Kirtanor <32% (Reineisenband) O 
Geräuschspannungsabstand (IHF 66) 8508 Abmessungen, BIH/T 2701120/258 mm 
Lestungsauinahme 6 Watt Gewicht (netto. z 28 
Abmessungen, B/H/T (mm) Gewicht (netto, kg) 27000328 34 
a O O O ăãëäë Oo ăãä ë wo o OMNITEL VORNE-TEIL 
Tequenzgang SH- 20m 303 Pens OOOO O egaus ______QMWeg-laulspracher 
Geräuschspannungsabstand >98 dB Tieltöner 120-mm-Konus 150-mm-Konus 
Gesamtkärraktor <0.008% (1 kHz) Miteltöner - 80-mm-Konus 
Eingangsempfindhichkeit/Impedance 500 mV/8.2 Kl Hochtöner 25:mm-Kalotte 25-mm-Kalotte 
Ausgangspegellimpedanz Eur Muskbelastbarkeit Bow 70W 
Kopihörer-Au Smw (16m Übertrangungsbereich 100 Hz- 17 kHz 43Hz-204Hz 
‚Abmessungen. B/H/T (mm) Gewicht (netto, kg) 270180324 46 Schalldn 82 dBW (1 m) 88 ABW (1 m) 
m — Übernahmelrequenzen IkHz T,5KHz. 5KHz 
ME "7777": EEE autsprecher Impedanz 62 40 
Bavar Balreflexbox B Abmessungen. BIH/T = 2201463301 mm 
Tiettöner 150-mm-Konus ‚Gewicht (netto. kg) B 7,5 (pro Box) 
Hochtöner 28-mm-Kalotte SE 
Muskbelastbarket Ow MIDI-KOMPONENTENSYSTEM M-280M/M-280 
Uberragui 45 Hz - 30 KHz 
Schaldruckpegel 82 IBW (1m) Sinusleistung (DIN, 1 kHz, 6 Ohm) 3 + 30 Wat 
Übernahmelrequenzen 15KHz TUNER-TEIL 
Impedanz 80 Geräuschspannungsabstand‘ UKW (Mono/Stereo) 60. 48/58. dB 
„Abmessungen. BHT (mm) Gewicht (neto. kg) 210348308 mt G TEE UU EEE a 
Eingangsempfindlichkeit. (UKW. Mono) O8,V 
MS-KOMPONENTENSYSTEM_MS-A7 MS-A5 EO u mean 
Kopfbestückung Aufnahme x 1, Aulnahme/Wiedergabe x 1, Löschen x 1 
Smusestung DIN. 1 kHz Onm) _ 15415 Wat 10410 Wan Frequenzgang 30 Hz~ 17 kHz, £3 dB (CrO2 band) 
Frequenzgang 60 Hz-20kHz 60 HZ20 kHz Gleichiauischwankungen OIAR 
TUNER-TEIL Geräuschspannungsabstand 64 dB (Dolby aktiv} 
Geräuschspannungsabsiand‘ ‚Abmessungen, B/H/T (mm) 360/319/309 
UKW (Mono/Stereo) LWIMW 6008/55 0B 47 dB/47 dB -= - Gewicht (netto, - 70 
Eingangsempingichkeit: UKW (Mono) 4.5 4V. = Ai 5 11 >... - 
CD-SPIELER-TEIL Frequenzgang _ SHz- kHz 21.008 
Frequenzgang Z0 Hz20kHz. + 1.0098/-2008 6OHZ20kHZ. +1.00B/-2008 Gerauschspannungsabstand >94 dB 
Geräuschspannungsabstand >80 08 nn WB, „Abmessungen. BHM (mm) 22 S6OMMBODIDP.ZE).SBONISMSSDPAZE) 
CASSETTENDECK-TEIL Gewicht (netto, kg) 2.6 (0P-28), 5.5 (OP-R2B) 
Kopfbestückung ‚Aulnahme/Wiedergabe x1,Löschen x1_ Auinahme/Wieden x1, Löschen x1 
Frequenzgang (CrO2 band) SOHz- 15KHz 50 Hz-15KHz Bauart Baßreflexbox 
Gieichlaufschwankungen 0.09% (WAMS) 0,15% (WRMS) Prinzip 3-Weg-Lautsprecher 
Geräuschspannungsabstand 58 dB (Dolby akv) 58 dB (Dolby akv) Musikbelastbarkeit 6w 
Abmessungen, BIH/T (mm) 1751204237 4.2 [neito ka) 175/2041226 3,3 (netto, kg) Ubertragungsberech 50Hz~20 kHz 
LAUTSPRECHER Schalldruckpegel S0 dBW (1 m) 
Prn2p _Musikbelastbarkeit 2-Weg-Lautsprecher 25 W 2-Weg-Lautsprecher 15 W Impedanz 60 
Übertragungsbereich 80 Hz~20kHz 80 Hz ~ 20 kHz Lautsprecherchassis Tieltöner 160-mm-Konus 
Schalldruckpegel Impedanz 88 dBW (1 m) B6 dBW (tm) ri ö ‚50-mm-Kalotte, 30-mm-Super-Hochlöner 
Abmessungen, BHT (mm) 126/2041205 1.9(pro BonjIneiio. ka) 12612041195 1.6 (pro Box){netio. kg) ‚Abmessungen. BIT (mmi) ZOOS 
Gewicht (netto, kg} 4.6 (pro Box) 
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PERSONAL AUDIO 


Ob tragbare CD-Player für unterwegs oder das HiFi-System im ' 
Mikroformat für zu Hause - mit diesen kompakten Komponenten 
genießen Sie Ihre Lieblingsmusik in bewährter Kenwood Qualität. 





DPC-92 




















Tragbarer CD-Spieler 
mit DSP 
1 Digital-Signal-Prozessor À DPC- 74 1 
mit folgenden Programmen Tragbarer CD-Spieler 
SENRE — NORMAL“, „FU gu ; 
„GENRE NORMAL", U SION : mit DSP 
B E E“, E Digitaler “Anti- Shock” 
„CRUISING“ und „HIT MASTER“ # 1-Bit-D/A-Wandler Datenspeicher (schaltbar) 
E Akku-Betrieb i IR-Fernbedienung mit 22 Tasten # Elektronischer Laut- E DSP (Live, Pops, Rock, Fusion) z 2 
stärkeregler # 24-Titelprogramm i Anspielen der Titel # Zufallswiedergabe E Wiederholfunktionen (One, All, 
i E Wiederholung (alle Betriebsarten) # LCD-Display mit Hintergrundbeleuch- Random, Scan) # Programm speicher 4 
tung # „Time Edit"-Funktion # Digitalausgang # Abspeichern des letzten für 20 Titel E Bass Boost Schaltung # "Resume 
Titels # „Timer Alarm“-Funktion # Autobatterieadapter als Sonderzubehör Hold” - Schalter # Kopfhörerausgang # LCD Display mit 
erhältlich Hintergrundbeleuchtung (grün) 
Mitgeliefertes Zubehör # Fernbedienung im Kartenformat (RC-P200) Mitgeliefertes Zubehör # Mikro-Kopfhörer mit Kabelfernbedienung 
E Aufladbare Batterie (NB-3) B Netzadapter E Netzadapter # Akkuzellen # Externer Batteriebehälter # Fernbedienung im 
MS-A7 Kartenformat 
Mikro-Audio-System 
E 2x15 W (DIN, 6 Ohm) # Motorbetriebene Lautstärkeregelung # Auto- Öffnen und Schließen des Cassettenfaches # 1-Bit D/A-Wandler # 20 Titel- DPC-541 
Touch Funktion # Natürliche Baßanhebung # LCD-Display mit Hintergrund- programm # „Al-Edit“ # Musikkalender # Aktives 2-Weg-Lautsprechersystem e R 
beleuchtung E UKW/MW/LW-Synthesizer-Tuner # 15 Festsenderspeicher Ë Magnetisch abgeschirmt für den Einsatz unmittelbar neben einem Tragbarer CD-Spieler mit DSP DPC-141 
E „Al-Timer“ # Vollogikgesteuertes Autoreverse-Cassettenlaufwerk # Dolby B Fernsehgerät # IR-Fernbedienung 


l Digitaler “Anti-Shock” Daten- 
speicher (schaltbar) # DSP 
(Live, Pops, Rock, Fusion) 

E Wiederholfunktionen (One, 
All, Random, Scan) # Programm- 
speicher für 20 Titel # Bass Boost Schal- 


Tragbarer CD-Spieler 


NR E CCRS-gesteuertes Überspielen von CD auf Band # Motorunterstütztes 


E Wiederholfunktionen (One, 
All, Shuffle, Scan) # Programm- 
speicher für 20 Titel # Bass 
Boost Schaltung # Line 















tung # “Resume / Hold” - Schalter # Kopfhörerausgang Ausgang # Kopfhörerausgang 

B LCD Display mit Hintergrundbeleuchtung (grün) E LCD-Display 

Mitgeliefertes Zubehör # Mikro-Kopfhörer mit Kabelfernbedienung Mitgeliefertes Zubehör # Offen ausgeführter Kopfhörer # Netzadapter 

EL E Netzadapter # Akkuzellen # Externer Batteriebehälter 

Mikro-Audio-System AS T U Aktives Front-Surroundsystem (AFS) i Eingänge für AS 5 l Eingänge für zwei Programmquellen # Automatische 

Akti F h zwei Programmquellen # Automatische Baßanhebung Akti ia h Babaahebung (Bass Booster) # Integrierter, zuschaltbarer 
12x 10 W (DIN, 6 Ohm) E Motorbetriebener Lautstärkeregelung # Natürliche von CD auf Band # 1-BitD/A-Wandler # 20 Titelprogramm E „Al-Edit" iiit. aii Mes Ponien l Integrierter V erstärker Subwoofer- a DE LOAD... 
Baßanhebung l LCD-D! mit Hintergrundbeleuchtung 8 UKW/MW/LW- E Musikkalender # 2-Weg-Lautsprechersystem # Magnetisch abgeschirmt für Mae de Lautstärkeregler E Abgesc hirmäres annie arer Nähereines Fernseh veräts# 10 Watt 
Synthesizer-Tuner # 15 Festsenderspeicher # „Al-Timer“ Vollogikgesteuertes den Einsatz unmittelbar neben einem Fernsehgerät # IR-Fernbedienung Be er u unmittelbarer Nähe eines m: PY] kiatunzsianakme i 55 3 5 Watt 
Autoreverse-Cassettenlaufwerk # Dolby B NR E CCRS-gesteuertes Überspielen ernsehgerätes# 2 x 5,5 Watt Dauerausgangsleistung a -eistungs og 


Dauerausgangsleistung 








A Mitseliefertes Zubehör für tragbare CD-Spieler 
KOPFHORER 


| Mitgelieeres Zubehör für tragbare CD-Spieler 00000000 





3 -Bi Batterie 
I Kap Ma: ng: Me: manner og At-Adapler 
| 
wir DPC-92 Pe . Å (0C.C6) 
KH-2020 KH-535 KH-959 DPC-741 e @ (nB-77) . Å (DC-C3A) 
Dynamischer Stereo-Mikrokopfhörer Stereo-Mikrokopfhörer | |DPC-541 Å (0C-C3A) 


Stereo-Kopfhörer 





| 1DPC-141 Å (nB-77) Å (0C-C3A) 


| 4 Sonderzubehör 
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UD-KOMPONENTENSYSTEM UD-751M/UD-701 









UD-KOMPONENTENSYSTEM UD-551M/UD-501 














/TUNER _STEREOENDSTUFE I VERSTÄRKER/TUNER STEREOENDSTUFE _ _VERST: L 
C-B7L 8-87 C-B5L B-85 VERST. TEIL 
VORVERSTÄRKER-TEIL VERSTÄRKER-TEIL VORVERST! TEIL VERST. TEIL Sinusleistung (DIN, 1 kHz) 28 +28 Watt 33 +33 Watt 
MAIN DIN 6n 34 Srusesung ON 6m — ______32+32Wat Gesamtklirrlaktor( 1 kHz. 60) 0.190 (N bewertet) 0,2% (0 bewertet) 
- +34 Watt Gesamtkirriaktor 0.02% (1 V) 0,7% (30W. 60) Eingangsempiindichkeit/ Impedanz 
OMNI (DIN, 80) - 10+ 10 Watt (40 Hz- 20 kHz) LINE (AUX) 200 mV147 kN 200 mVI470 
Gesamikirrlaktor 0.02% (1 V) 0.04% (30 W.6 0) Eingangsemplindlich- GRAPHIC EQUALIZER-TEIL 
(40 Hz ~20 kHz) keit/-Impedanz Schertelirequenzen 63. 160, 400, 1 k, => 
E LINE (AUX) 200 mV/47 KQ _ 25k,63k 16 kHz 
keit/-Impedanz MAIN-IN = 200 mV/47 kQ Einstellbereich +10d8 = 
LINE (AUX) 200 mv/a7 KQ - UKW-EMPFANGSTEIL UKW-EMPFANGSTEIL 
Frequenz Freq 30 H2- 15 kHz, = Fr Br 2 
MAIN-IN = 20 Hz- 70 kHz, ira +0.50B, -30B ei re dB ae 
+008, -3 dB Eingangsempiindichket Geräuschspannungs- 
Geräuschspannungs: — 105 dB Mono 10V = abstand 69 dB/62 dB 65 dB/58 d8 
abstand (IHF-'66) MW/LW-EMPFANGSTEIL Eingangsempindichket 
UKW-EMPFANGSTEIL Geräuschspannungs- Mono/Stereo 0.9 pV1/28 aV 10 Vi 
Frequenzgang 30 Hz- 15kHZ. - abstand 46 dB/45 dB - MW/LW-EMPFANGSTEIL 
+0508. -30B Eingangsempfindlichkeit: Geräuschspannungs- 
Eingangsempiindichkei MWILW 12 2V122 V - abstand 47 98/43 dB 46 98/45 08 
Mono/Stereo 1.58 „V/28 aV = Abmessungen. BIH/T _270/85/279mm 270N20/319 mm Eopngssmpindichkät 
MW/LW-EMPFANGSTEIL Gewicht (neto, kg) 2.0 5, MWILW 20 „VI20 aV 12 „122 aV 
°D-SPIEI PM Di Abmessungen. BIHIT 2701901257’ mm — 
abstand 48 dB/45 dB - — ee ML 
Eingangsempfindlichkeit Frequenzgang 20Hz- 20 kHz, 20Hz- 20 kHz, ETET KMB3 AXD-C3L 
MWILW 12 V122 pV = +008. -1,5dB +008, -1.508 CD-WECHSLER 
EQUALIZER-TEIL Geräuschspannungs- CASSETTENDECK-TEIL 
Schetelirequenen — 63, 160, 400. 1 k, abstand >93d8 >93 dB -HFEVomagnetsierung 105kHz 105kHz 
M TEON TORTEN TE Gesamikinrlaktor SOON kA <00 Rz) Koplbestückung Wiedergabext. Wiedergabe x T 
— - - D/A-WANDLER Aufnahmel Aufnahme! 
—— BAT 270/851279 mm nn Oenampig 212) EN hrana a VER 
a Te Ah = Abmessungen. BIH/T 270/85/264 mm 270/85/264 mm Löschen x 1 > Löschen x | 
Soma Bin, ; — Gewicht (netto, kg) 32 20 Frequenzgang (CrO2 Band) 30Hz-16KHz #3 — 
ER CASSETTENDECK _XBS TB Perser 0.1% (WRMS) 0.150% (WRMS) 
> -HE Vormagneiserung 10SkH2  105kHZ camana S S s 
Frequenzgang 20 Hz- 20 kHz, 20Hz- 20 kHz. ng S ___ — era >7208 = 
+008. -1.5 0B +0dB, -1.5 dB Kopfbestückung rer pe jo (Dolby C aktiv) 
Geräuschspannungs- Wiedergabe x 1. Wiedergabe x 1, CD-WECHSLER 
>83 d8 >% dB Löschen x Löschen x 1 Frequenzgang 20 Hz~ 20 kHz, = 
Gesamtklirrtaktor <0.01% (1 kHz) <0.01% (1 kHz) Frequenzgang 35 H2- 18Khz 3308 35Hz- 18 kHz2 2348 +1dB/+1508B 
D/A-WANDLER CO; Ba (CrO, Band) Geräuschspannungs- 
Qversampling 8(352,8 kHz) 8 (352.8 kHz) Klirrlaktor (CrO; Band) <3.0% <3.0% abstand >90 dB — 
Abmessungen. B/H/T__270/85/264 mm 270/85/264 mm Abmessungen. BIH/T 270/1201262 mm 270/120262 mm Gesamtkirrtaktor <O.01% (1 kHz) = 
Gewicht (netto, ko) 32 20 Gewan (neno ko 27 27 TOversampling 8 (352.8 kHz) 8 (352.8 kHz) 
mn a ~ Abmessungen, BIH/T 270119013077 27013051339 
HF'Vormagneiserung _105kA2 1052 č — — Pae 3 WegLauisprecher SWeg-Lauisprecher — (mm) 27011901257 
Kopibestückung Wiedergabe x 1, Wiedergabe x 1, “Tieton 120mmKonus  120mmKonus JA 
Aufnahme/ Aufnahme/ Mttellöner 50-mm-Konus 50-mm-Konus Prinzip 2-Weg-Lautsprecher 3-Weg-Lauisprecher 
Wiedergabe x 1, Wiedergabe x 1, Flochtöner 0. mmKalotte 30. mm Kalotte Tieftöner 120-mm-Konus 130-mm-Konus 
gi Saed Musikbelasibarket 50W 30W Mitetöner = 65-mm-Konus 
Frequenzgang 35 H2-18 kHz, +308 35Hz- 18 kHz, +3 dB Hochtöner 25-mm-Kalotte 20-mm-Kalotte 
Übertragungsberech 47 Hz~ 20 kHz 47 Hz~ 20 kHz 
(Reinesenband) _  (Reineisenband) Musikbelastbarket SOW OW 
Kirrtaktor <32 <3.2% Schalldruckpegel 88 dB/W (1 m) 88 dB/W (1 m) 
(Reineisenband) (Reineisenband) Übernahmelrequenzen 5 kHz. 10 kHz 5 kHz, 10 kHz 88 dB/W (1 m) 88 dB/W (1 m) 
Abmessungen BIH/T  270/120/258mm 270/1201258 mm Impedanz 60 6n men 3 Wi Ali 
Gewehr 28 Abmessungen BIH/T 205/410/235mm 2054101235 mm Impedanz 2 60 
a nn Gewicht (netto. kg) 3,7 (pro Bow 4.7 (pro Bon) ‚Abmessungen, B/H/T({mm) 190/380/235 180/305/215 
ET  — Gewicht (netto, kg) 4.3 (pro Box) 2.9 (pro Box) 
Prinzip Vollbereichslautsprecher 2-Weg-Lautsprecher 
Omia T a = AIV VERST. KA-V8500 KA-V7700 KA-V3700 
Tietöner — Om ons en ls 
ki TW nŠ zu £ RION te 85+85W 80+ 80W 80+80W 
_Ubertragungsbereich 150Hz-15kHz_  A4SHz-20kHz __ Vorne 70W+70W 70W+70W 70W4+70W 
_Schallidruckpegel _ 'B4aBIW(1 m)  B6CBMIm) Mite 7w 70W 70w 
Ubernahmelrequenzen — 35 kHz Hinten 28 W +28 W 3SW+-25W 20 W +20 W 
Impedanz 8g 52 Gesamtkimlaktor (20 Hz-20KHz. 80) 0.08% 0.08% 0.06% 
Abmessungen, BIT — 205/437/240 mm Frequenzgang 10Hz- 100kHz, _5Hz-100RHz. 20 Hz-55 kHz. 
Gewicht (netto, kg) = 5.5 (pro Box) +0, -30B +0. -30B +0, -30B 
Geräuschspannungsabstand 
CD-SPIELER DPC-92 DPC-741 DPC-541 DPC-141 (IHF-'66/DIN) 
PHONO (MM) 78. dB157 dB 76 dBI59 08 155 dB 
Frequenzgang 20Hz-20kHz  20Hz-20kHz 20Mz-20KHz 20Mz-20KHz LINE 100 98/61 dB 100 dB/61 d8 —/57 08 
+38 Eingangsemplindlichkeit/Impedanz i 
Cann PHONO (MM) 25mVIa7 Q 2.5 mviar kQ 3,5 mVIa7 KQ 
RAEN Sad 5100.08 51008 >%0B UNE 200 mV/47 KQ 200 mV/47 KQ 200 MV/47 kQ 
Gesamtkiirriakior <001% <0.01% <0.01% <0.07% VIDEOTEIL 
Kopfhörer. Ausgange/Eingänge 1 Vss, 750 1 Vss, 750 1 Vss. 750 
Ausgangspegel TEEN ne ae nn ec 
Impedanz - 0.8V7220 os vin 0.8 vi220 Leistungsaufnahme (W) 370 280 280 
D/A-WANDLER Abmessungen. BIH/T (mm) 44011621432 44011621432 440/1431300 
Oversampiing 38415 803528 kHz) B3528 kHz) 810352.8 kHz) Gewicht (netto, kg) 160 129 93 
ALLGEMEIN 
Abmessungen, Die in diesem Katalog gezeigten Skulpturen wurden von dem österreichischen Bidhauer Alois Lang speziell 
B/HIT (mm) 145133.5130 128/28/152 128/28/152 134/301158 für Kenwood geschaffen 
Gewicht (netto. g) 495 (ohne Battere) 263 (ohne Battene) 263 (ohne Battere) 278 (ohne Batierie) Fotografie von David Wade 


UD-KOMPONENTENSYSTEM UD-351M/UD-302 






































KENWOOD ist ständig um weitere Verbesserung seiner Produkte bemüht. Änderungen 
der technischen Daten in diesem Sinne bleiben vorbehalten. ~ 


H534G 


KENWOOD ELECTRONICS DEUTSCHLAND GMBH 








Rembrücker Str. 15, 63150 Heusenstamm, Germany 
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